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1. Allgemeines 
: Heinrich Béttger +. Chem. Ber. (A) 64, 109, 1931, Nr. 5. Hi. Ebert. 


_#.M. Antoniadi. Sir Isaac Newton and the Greek Philosophers. Nature 
127, 484485, 1931, Nr. 3204. Es wird gezeigt, da’ Newton seine Gravitations- 
gesetze ganz unbeeinfluBt von der griechischen Naturerkenntnis fand, wenn auch 
schon Plutarch gelehrt hat, daB die Gravitation und die Zentrifugalkraft sich 
das Gleichgewicht halten und den Mond verhindern, auf die Erde zu fallen, ahnlich 
einem an einer Schnur befestigten Stem. Da Newton selbst nicht griechisch 
konnte und er nirgends Plutarch erwahnt, sei anzunehmen, da’ er auch nicht 
davon gewuBt habe. Seine groBe Leistung ist vor allem, die von den Griechen 
schon erkannte Tatsache auf geniale Weise erklart zu haben. Zieher. 


Mareel Brillouin. Poiseuille (Jean-Léonard-Marie) né a Paris le 23 avril 
1797, mort A Paris le 26 décembre 1869. Ann. de phys. (10) 15, 411—417, 
1931, April. H. Ebert. 


A Rukop. J. Zenneck zum 60. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 12, 233—234, 
1931, Nr. 5. Scheel. 


75 Jahre Verein deutscher Ingenieure. Elektrot. ZS. 52, 608, 1931, 
ear. 19. 

_ Otto Leitzke. Die elektrischen Experimentieranlagen im Elektro- 
“technischen und Physikalischen Institut der Technischen Hoch- 
-schule Aachen. Siemens-ZS. 11, 169—180, 1931, Nr. 4. H. Ebert. 


"G.Breithaupt. Zur Geschichte der Dosenlibelle. ZS. f. Instrkde. 51, 
 256—259, 1931, Nr. 5. Verf. fihrt ausfiihrlich den Nachweis, den K. Lidemann 
in seiner Arbeit iiber den gleichen Gegenstand (ZS. f. Instrkde. 51, 136— 144, 1931). 
in Ermangelung von sicheren Unterlagen nicht erbringen konnte, dal die Dosen- 
jibelle am Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland als runde Libelle oe 
und da8 deren Bedeutung dem Mechaniker Breith au pt in Kassel, der sie er ee 
malig im Jahre 1796 verwendete, bekannt war. Ein 18 Nummern umfassendes 


‘ Literaturverzeichnis fiihrt die Quellen. die als Belege herangezogen bit aie 
ap . Keil. 


Physikalische Berichte. 1931 98 


1554 1. Allgemeines 


Eugen Wigner. Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quanten- 
mechanik der Atomspektren. Mit 12 Abbildungen. VIII u. 332 8. Braun- 
schweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1931. (Sammlung: Die Wissenschaft, 
Bd. 85.) ,,Dieses Buch ist aus dem Wunsche entstanden, die Anwendung gruppen- 
theoretischer Methoden in der Quantenmechanik einem weiteren lLeserkreis 
zuginglich zu machen. Die wirkliche Lésung der quantenmechanischen Differential- 
_gleichungen st68t im allgemeinen auf so groBe Schwierigkeiten, daS man durch 
direkte Rechnung zumeist nur eine grobe Annaherung zu erreichen vermag. 
Um x0 erfreulicher ist es, daB ein so groBer Teil der quantenmechanischen Resultate 
schon durch reine Symmetrieiiberlegungen erhalten werden kann.‘ — Inhalt: 
Vektoren und Matrizen: Verallgemeinerungen. Hauptachsentransformation. 
Grundlagen der Quantenmechanik. Stérungstheorie. Transformationstheorie 
und Grundlinien der statistischen Deutung der Quantenmechanik. Abstrakte 
Gruppentheorie. Normalteiler. Allgemeine Darstellungstheorie: Kontinuierliche 
Gruppen. Darstellungen und Eigenfunktionen. Algebra der Darstellungstheorie. 
Die symmetrische Gruppe. Die Drehgruppen.. Die Darstellungen der dreidimen- 
sionalen reinen Drehgruppe. Die Darstellungen des direkten Produktes. Die 
Grundziige der Atomspektren. Auswahlregeln und die Aufspaltung der Spektral- 
linien. ‘Teilweise Bestimmung der Eigenfunktionen aus ihren Transformations- 
eigenschaften. Das Drehelektron. Die Gesamtquantenzahl. Die Feinstruktur 
der Spektrallinien. Auswahl- und Intensitatsregeln bei Mitberticksichtigung 
des Spins. Das Aufbauprinzip. Formelsammlung. Scheel. 


Harald Bohr. Kleinere Beitrage zur Theorie der fastperiodischen 
Funktionen. III—IV. Medd. Koperthagen 10, Nr. 12, 158., 1931. A. Ebert. 


N. Kryloff (N. Krylov). Sur la solution approchée des problémes de la 
physique mathématique et de la science d’ingénieur. Bull. Russ. 
(7) 1930, S.1089—1114, Nr.10. Verf. gibt einen kurzen Uberblick iiber die 
historische Entwicklung der Methoden der angewandten Mathematik und weist 
dabei besonders auf die Bedeutung der folgenden von Kronecker aufgestellten 
Forderung hin: die Beweise von Existenztheoremen sollen so gefiihrt werden 
da man auf Grund dieser Beweise in der Lage sei, die in Betracht commented 
GréBen nach einer endlichen Anzahl von Rechnungen mit einer im voraus bekannten 
Genauigkeit zu bestimmen. Von diesem Standpunkt aus behandelt Verf. einige 
Probleme der mathematischen Physik. Es wird eine Methode ange hen ai 
Higenschaften und Higenwerte der Differentialgleichung d?y/da? + A fe aie 0 
Zu berechnen. Weiter wird ein Beweis der Anwendbarkeit des Hoa viewdeannes 
Operationskalkuls zur Integration von partiellen Differentialgleichungen zweiter 
Ordnung gegeben. Dabei wird die Methode der ,,verallgemeinerten harmonisch 
Analyse“ angewandt. Die Resultate werden an einem Fall longitudinaler Schwin- 
gungen und an. der Telegraphengleichung mit variablen Koeffizienten erlAut = 
SchlieBlich wird ein Synchronisationsproblem kurz behandelt. L Tuwim, 
Erhard Tornier. Eine neue Grundlegung der : inli i 
rechnung. ZS. f. Phys. 68, 697—1705, 1930, Nr. er esa vecnde ee 
wird durch eine hinreichende Menge ihrer Realisierungen festgelegt a aoe 
jeder logisch méglichen Realisierung einer Vorschrift das Zutreffen ei . Ei me 
schaft ausgesagt werden kann, hei®t die Eigenschatft oliniekigneieses re 
zahlenmaBige Bewertung charakterisierender Eigenschaften relativ ee 
vorschrift hei8t Wahrscheinlichkeit. Im allgemeinen geniigt das Asie Malin 
Wahrscheinlichkeit als Grenzwert der relativen Haufigkeiten und ae aa 
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prinzip. Da es aber auch Falle gibt, in denen weitere Axiome notwendig sind 
gibt es verschiedene widerspruchsfreie Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Dis 
Wabhrscheinlichkeitsrechnung ist eine heuristische Methode. Gumbel. 


Herbert Dingle. The Nature and Scope of Physical Science. I. Nature 127 
490 —492, 526—527, 1931, Nr. 3204 u. 3205. In vorliegender Arbeit Denna 
der Verf. das Verhaltnis von Hypothese und Abstraktion zur wissenschaftlichen 
Erfahrungswelt. Mit Erfahrung seien verstanden die mittels der Sinne gemachten 
Wahrnehmungen allgemeinerer Art. Dadurch, da8 wir die Erfahrung und nicht die 
auBerhalb uns gegebene Welt als Ausgangspunkt fiir die Wissenschaft nehmen 
schieben wir die Frage nach der Wirklichkeit der Welt auf das philosophische Gabiets 
Die Wissenschaft selbst hat als ihre Werkzeuge auf der einen Seite Beobachtung 
und Experiment, auf der anderen, der ideellen Seite, Abstraktion und Hypothese. 
Die Methode der Abstraktion versucht die gemeinsamen Kigenschaften. verschie- 
dener Beobachtungen aufzudecken. Diese Methode ist z. B. besonders von Newton 
angewandt worden. Die Bewegung eines Kérpers ist eine Abstraktion; es ist 
die Eigenschaft, die allen sich bewegenden Kérpern gemeinsam ist. Die Bewegungs- 
gesetze von Newton bringen diese in Beziehung zur Masse des Kérpers und zu 
-einer 4uBeren Kraft, die wieder Abstraktionen sind. — Die Hypothese dient auf 
andere Art demselben Zweck. Sie bringt verschiedene Erfahrungen miteinander 
in Beziehung nicht dadurch, daB sie gemeinsame Ziige herausschalt, also von 
anderen Eigenschaften abstrahiert, sondern indem eine neue fiktive Idee hinzu- 
gefiigt wird. Die Hypothese, von Newton selbst verurteilt, hat immer mehr 
Eingang in die Wissenschaft gefunden. Die Einfithrung der Hypothese in die 
Atomphysik, deren Vorgange grundsatzlich nicht beobachtbar sind, wirft die 
Frage auf nach der Bedeutung solcher Hypothesen bei der Erklarung des Mikro- 
kosmos. Der Verf. sieht in ihnen nur geistige Begriffe und Hilfsmittel, die aber 
keinen Zusammenhang mit anderen Gesetzen, zu deren Erklarung sie nicht ge- 
schaffen wurden, haben. Dies wurde in den Anfangen der modernen Atomphysik 
iibersehen und fiihrte zu Widerspriichen. So wurde unter anderem nicht beachtet, 
da®8 der Begriff des Atoms nichts als eine Hypothese ist, also keinen bestimmten 
Wirklichkeitswert haben mu8. Zieher. 


Karl K. Darrow. Elementare Einfiithrung in die physikalische Sta- 
tistik, insbesondere in die Theorie des metallischen Zustandes. 
Aus dem Englischen iibersetzt und ergainzt von Eugen Rabinowitsch, mit 
einem Vorwort von M. Born. Mit 5 Abbildungen. VII u. 1188. Leipzig, Verlag 
von S. Hirzel, 1931. .,Die deutsche Ausgabe richtet sich an einen weiteren und 
weniger mathematisch vorgebildeten Leserkreis, als das — ursprtinglich in dem 
..Bell System technical Journal“ erschienene — Original. Ich habe daher den 
Text an manchen Stellen etwas ergainzt, um die physikalischen und mathe- 
matischen Ableitungen deutlicher erscheinen zu lassen ; auch einige inzwischen 
gewonnene neuere Ergebnisse konnten bei der Ubersetzung beriicksichtigt 
‘werden... — Inhalt: Grundlagen der physikalischen Statistik: 
‘Einleitung. Die klassische Statistik. Die Bosestatistik. Die Fermistatistik. — 


Elektronentheorie des metallischen Zustandes: Anwendung der Fermi- 


statistik auf die Elektronen in Metallen. Die spezifische Warme. Charakteristische 
‘Eigenschaften der Elektronenverteilung in Metallen. Glihelektrizitat. Die kalte 
Entladung. Photoelektrischer Effekt. Paramagnetismus des Elektronengases. 
Theorie der elektrischen Leitfahigkeit. Temperaturabfall in einem homogenen 
‘Metall; Warmeleitfahigkeit. Das Gesetz von Wiedemann und Franz. Innere 
-Potentialdifferenzen. Theorie der thermoelektrischen Erscheinungen. Scheel. 
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E. Madelung. Geschehen, Beobachten und Messen im Formalismus 
der Wellenmechanik. ZS. f£. Phys. 62, 721—725, 1930, Nr. 11/12. Die ver- 
schiedenen Einwicklungsméglichkeiten, der Lésung der Wellengleichung eines 
Problems werden interpretiert als Darstellung der bei verschiedenen Beobachtungs- 
methoden zu erwartenden Ergebnisse. Scheel. 


Linus Pauling. The nature of the chemical bond. Application of 
results obtained from the quantum mechanics and from a theory 
of paramagnetic susceptibility to the structure of molecules. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1367—1400, 1931, Nr. 4. Mit Hilfe der Quanten- 
theorie hat der Verf. eine Reihe von GesetzmaBigkeiten tiber Elektronenbahnen- 
krafte und deren Beeinflussung durch Eigenfunktionen entwickelt. Das mag- 
netische Moment mw nichtlinearer Molekiile oder von Komplexionen wird von der 


Zahl ungesaittigter Elektronen bestimmt gemaB pus = 2 \s (S + 1), worin S 
die Halfte dieser Zahl angibt. Zahlreiche Beispiele im Original. Brickner. 


H. Eyring und M. Polanyi. Uber einfache Gasreaktionen. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 12, 279—311, 1931, Nr. 4. [S. 1582.] Ruhemann. 


H. Meldau. Der Kreisel im elementaren Physikunterricht. Kreisel- 
kompa8, Wirkungsweise und Stérungen. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
62, 109—117, 1931, Nr. 3. Hi. Ebert. 


Rudolf Miller. Ein neuer Apparat zum erschtitterungsfreien Auf- 
stellen von MeBinstrumenten. ZS. f. Instrkde. 51, 95—97, 1931, Nr. 2. 
Die bekannteste und zuverlassigste Einrichtung zum erschiitterungsfreien Auf- 
stellen war bisher die Juliussche Aufhangung. Hier wird eine einfach zu hand- 
habende, sogenannte Stabaufstellung beschrieben, deren Wirkung die der 
Juliusschen Aufhangung in manchen Fallen noch tibertrifft und vor derselben 
den Vorteil der Ortsbeweglichkeit voraus hat. Die Stabaufstellung besteht aus 
einem dreieckigen Grundrahmen, der auBer senkrechten, dimnen elastischen 
Metallstiiben, an welchen das Gestell befestigt ist, auch noch eine Arretierungs- 
vorrichtung fiir das Gestell tragt. Das Gestell besteht aus zwei tibereinander- 
liegenden dreiarmigen Sternen. Der obere tragt das Instrument und ein Messing- 
gefaB fiir die Zusatzbelastung; der untere eine Dampfungsanlage aus drei mit 
Paraffinél gefiillten Schalen. Die Bedingung zum Gebrauch des Apparates ist 
eine vorher auf 4sec eingestellte Eigenschwingungsdauer des Gestells. Die 
Schwachung der Horizontalkomponente der Erschiitterungen ist sehr stark 
auf eine Schwachung der Vertikalkomponente wird verzichtet, da diese ies 
symmetrisch gearbeiteten Systemen keine merkliche Rolle spielt. 
Hilda | 

W. Kossel. Zur Demonstration von K oppelunguachwingere | male 
f. Hochfrequenztechn. 37, 139—141, 1931, Nr. 4. Beschreibung einer olntaohest 
Demonstrationseinrichtung fiir Koppelschwingungen zweier starrer Pendel mit 
stetig einstellbarer EKigenfrequenz und Kopplung; mit derselben la8t sich ins- 
besondere die Resonanzerscheinung der vollstandigen Energiependelung demon- 
strieren und dartun, da8 sie nicht etwa dann eintritt, wenn die freien Frequenzen 
der beiden Pendel tibereinstimmen, sondern in dem Falle, wenn die beiden dem 
einzelnen Freiheitsgrad zukommenden Eigenfrequenzen, welche bei Festbremsun 
des anderen entstehen, einander gleich gemacht werden. Sind andererseits die 
freien Frequenzen der Pendel einander gleich, so stimmen sie bei symmetrischer 
Kopplung mit der kleineren Koppelfrequenz tiberein. Baerwald 
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H. Ebert. Fortschritte der Vakuumtechnik. IV. Glas und Apparat 12, 
65—67, 1931, Nr. 9. [S. 1579.] 


J. Milbauer. Fliissigkeitszerstauber fiir Spektralpriifungen. Chem.-Ztg. 
55, 323, 1931, Nr. 34. ~ 


Interchangeable ground glass joints. Comm. Stand. C821. Bur. of 
Stand. 7 S., 1930. Hf. Ebert. 


Albert B. Weinhagen. A Method of Sealing Substances in Ampullae 
with Inert Gases. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1401, 1931, Nr. 4. Bei Stoffen, 
die nicht unter Vakuum abgeschlossen gehalten werden kénnen, muB eine Még- 


_ lichkeit benutzt werden, tiber die Substanzen ein indifferentes Gas zu schichten. 


Ein einfacher Apparat, der solches leistet, wird vom Verf. kurz beschrieben. 
H. Ebert. 


T. E. Phipps, M. J. Copley and E.J.Shaw. The construction of Dewar 
flasks. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1365—1366, 1931, Nr. 4. Es wird die Her- 
stellung und Eignungspriifung von VakuummantelgefafSen beschrieben. H. Ebert. 


Plain and thread plug and ring gage blanks. Comm. Stand. CS 8. 
Bur. of Stand. 44 8., 1930. Die vorliegende Schrift des Bur. of Standards enthalt: 
Erlauterung der verschiedenen Begriffe. Einzelheiten der Konstruktion sowie 
die Baumasse von glatten und Gewinde-Lehrdornen und -Lehrringen, einschlieBlich 
konischer Lehren. Geschichtliche Entwicklung. Zusammensetzung des Aus- 
schusses, seine Organisation und seine Pflichten. Angaben fiir die Zulassung. 
In bezug auf die technischen Einzelheiten stimmt sie iiberein mit der unter dem 


gleichen Titel als Misc. Publ. Nr. 100 des Bur. of Standards erschienenen Schrift. 
Berndt. 


P. Metzner. Uber Dickenmessungen unter dem Mikroskop. ZS. f. 
Instrkde. 51, 243—247, 1931, Nr. 5. Im Anschlu8 an eine in der gleichen Zeit- 
schrift (50, 638, 1930) erschienenen Arbeit von K. John iiber die Genauigkeit 
von Dickenmessungen mit Hilfe der Feinbewegung bei Mikroskopen behandelt 


der Verf. die gleiche Frage und bespricht die von John formulierten Bedingungen 


fiir exakte Dickenmessungen. Er kommt dabei nicht in dem MaBe zu negativen 
Ergebnissen wie der genannte Verf.; allerdings halt er die Erreichbarkeit der 
Genauigkeit von Lingenmessungen nicht fiir méglich. Er stellt aber Richtlinien 
auf, deren Beachtung die méglichen Fehler bei Dickenmessungen auf Kleinstwerte 
herabzudriicken gestattet. Diese Richtlinien fordern die Anwendung médglichst 
starker VergréBerung und méglichst hoher Apertur der Beleuchtung zur eras 
hoher Einstellgenauigkeit und eines Mikrometerokulars zur Ausschaltung der 


“Akkommodation. Weiter miissen alle Einstellungen beim Heben des Tubus vor- 


genommen werden, und mu bei der Einstellung abgelesen werden, bei der die 


MeSmarke eben unscharf zu werden beginnt. Alle Messungen sind. oe 
zu wiederholen, damit Einstellfehler an EinfluB verlieren. Die wahre nee 4 ee: 
aus dem Mittelwert der direkt gemessenen scheinbaren Dicken nach der Form 


d = no baw. d = cs] 6 ermittelt werden. Die Befolgung dieser Richthnien er- 
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H. Bock. Ein funkenfreier Synchronisier-Apparat fiir Nach- und 
Voreilen: ZS. f. Instrkde. 51, 197—204, 1931, Nr. 4. Es wird eine Schaltung 
zur funkenfreien Synchronisierung angegeben und bei der Synchronisierung 
zweier Pendel erlautert. Die zusatzlichen .Momente zur Beseitigung des Vor- 
und Nacheilens werden durch einen Hlektromagneten mit zwei gegenlaufigen 
Wicklungen erzeugt derart, daB8 bei vollstandigem Synchronismus das Feld des 
Elektromagnets Null ist. Je eine dieser Wicklungen wird durch je ein Pendel 
mit zugehérigem Kontakt gesteuert. Ein dritter Kontakt, der als Steigradkontakt 
nach Riefler ausgebildet ist, schaltet die Stromkreise beider Wicklungen dann 
ab, wenn das Magnetfeld Null ist, so daB keinerlei Funkenbildung auftritt. Die 
bei dem Synchronisierungsvorgang durch die magnetische Kupplung tibertragene 
Energie und der Verlauf der Stro6me werden berechnet. Johannes Kluge. 


H. Bock. Pendelantrieb durch Bewegung des Untersttitzungspunktes. 
ZS. £. Instrkde. 51, 261—265, 1931, Nr. 5. Da, wie’der Verf. ausfiihrt, die ideale 
Lésung der Frage des Antriebsimpulses beim Pendel die darstellt, die das Antriebs- 
moment so gestaltet, da es dem zu tiberwindenden Widerstand jederzeit gleich ist, 
ist eine besondere Einrichtung notwendig, die eine reine Sinusbewegung des Pendels 
gewahrleistet. Er sieht eine solche Hinrichtung in einem Mechanismus, der die Unter- 
lage der Aufhangescheiden periodisch horizontal hin und her bewegt und vom 
Pendel selbst kontrolliert wird. Er untersucht analytisch die dynamischen Ver- 
haltnisse, die ein derartiger Mechanismus bedingt, und weist auf die auBerordent- 
lichen Schwierigkeiten hin, die die Verwirklichung auch einer gefundenen einwand- 
freien konstruktiven Lésung bieten wiirde. Der Antriebsmechanismus — etwa 
ein Kurbelantrieb — der Bewegung der Schneidenunterlage miiBte auBerordentlich 
genau synchronisiert werden, wenn befriedigende Gangergebnisse des Pendels 
erzielt werden sollen. Bekannte Synchronisierungseinrichtungen wiirden nicht 
ausreichen; ob ein zweites Pendel, das durch das erste gesteuert wird, dies leisten 
wird, bedarf des experimentellen Nachweises. Wesentlich ist das Ergebnis, da 
die Eigenschwingungsdauer des Pendels bei der vorgeschlagenen Antriebsform 
nicht von maBgebendem EinfluB ist. Verf. weist darauf hin, daB seine Betrachtungen 
ausschlieBlich fiir die Annahme von Beharrungszustanden gelten. W. Keil. 


Fukusaburo Numachi. On two-stage propeller pumps. Journ. Soc. Mech. 
Eng. Tokyo 33, 163—168, 1930, Nr. 3. (Auszug aus Home Edition 33, 471 —483, 
Nr. 160.) Die zweistufigen Propellerpumpen sind fiir Durchschnittshéhen unter 
Beibehaltung der guten Charakteristiken der einstufigen Pumpen anwendbar. 
Es ist nicht nur méglich, die entsprechend tiefe Grenze der spezifischen Ge- 
schwindigkeit theoretisch bis zu 60°/, gegen die jetzige zu steigern, sondern es 
gelingt auch, den Kavitationswirbel zu vermeiden, was die Anwendung der 
Propellerpumpen auch fiir gréBere Héhen erméglichen kann. Fiir sechs Typen, 
welche sich durch die verschiedene Anordnung der Lauf- und Leitrader unter- 
scheiden, wird der manometrische Wirkungsgrad unter Zugrundelegung der 
spezifischen Geschwindigkeiten ermittelt. Die einzelnen Typen werden an Hand 


von Diagrammen eingehend verglichen. E. J. M. Honigmann. 


René Leonhardt. Die Vermessung der Flugbahn bewegter Ziele im 
Raum mittels kinematographisth registrierender Theodolite. MeB8- 


technik 7, 7—11, 1931, Nr. 1. Um bei Flugzeugen unabhangig von Werkstatt- 
versuchen und Konstruktionsberechnungen Leistungspriifungen vornehmen zu 
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k6énnen, wurden zur Bestimmung von im Raume frei beweglichen Kérpern Kino- 
theodolitenstationen entwickelt. Die Aufnahme der Bahnpunkte ist in einem 
Zeitabstand von 1!/,sec méglich. An Stelle der Ableselupen des Theodoliten 
wird eine Filmkamera eingebaut; um die Abweichung der Fernrohreinstellung 
von der Ziellinie zu sichern, wird gleichzeitig das Gesichtsfeld photographiert. 
Durch Hinzufiigen kleiner Verbesserungen, die sich aus der Lage des Beobachtungs- 
objektes im Gesichtsfeld ergeben, zu den an den Kreisen photographisch ab- 
gelesenen Winkelwerten lassen sich fiir jeden Punkt in Nahe der Gesichtsfeldmitte 
die wahren Azimut- und Héhenwinkel bestimmen. Zur Bahnvermessung ist 
daher nur erforderlich, da der Beobachter das Flugzeug standig im Blickfeld 
des Fernrohres behalt. Eine Me8station besteht aus drei Kinotheodoliten und einer 
Zentrale, von der aus auf elektrischem W: ege die Auslésung fiir die drei Instrumente 
bewirkt wird. Ein Chronograph und ein Marinechronometer in der Zentrale 
legen die einzelnen Bahnpunkte auf Bruchteile von Sekunden fest, ein Kontakt- 
werk betatigt gleichzeitig die Verschliisse an allen Kinotheodoliten in gleich- 
miBigen Zeitabstaénden. Die Registrierung der Beobachtungszeiten auf den 
Chronographen geschieht durch einen an jeden Theodoliten angebrachten Sonder- 
kontakt, der im Augenblick der Belichtung einen StromstoB in der Zentrale auslést, 
wodurch auf dem Spitzenschreiber die Beobachtungszeiten registriert und die 

Gleichzeitigkeit der Aufnahmen kontrolliert wird. E. J. M. Honigmann. — 


W. Herold und K. L. Wolf. Uber ein Viskosimeter fiir konstante Durch- 
laufgeschwindigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 183—186, 1931, Nr. 1/2. 
Es wird ein abgeaindertes Ostwaldsches Kapillarviskosimeter beschrieben, 
bei dem die Flissigkeitsmenisken wahrend der Messung eine so groBe Flache 
einnehmen, da8 die Anderung des statischen Fliissigkeitsdruckes vernachlassigbar 
klein bleibt. Das arbeitende Fliissigkeitsvolumen wird durch einen Uberlauf 
konstant gehalten. Erk. 


R. J. Davies. A device for producing a slow constant flow of liquid. 
Journ. scient. instr. 8, 110—111, 1931, Nr. 3. Es wird eine einfache Einrichtung 
beschrieben, bei der gleichmaBig in ein mit Flissigkeit gefiilltes VorratsgefaB 
eintropfendes Quecksilber aus letzterem ein langsames stetiges AbflieBen der ° 
Flissigkeit bewirkt. Die AusfluBgeschwindigkeit 1i8t sich durch Andern der 


' Fallhdhe des Quecksilbers, die die Tropfgeschwindigkeit beeinfluBt, zwischen einer 


AusfluBmenge von 25 und 150 cm? pro Tag regeln. Eine tagliche AusfluBmenge 


von 50 cm’ wurde sehr gleichmaSig mehrere Wochen hindurch ee 
Vy. Keil. 


U. Retzow. Loésung verschiedener Mischungsaufgaben auf graphi- 


-schem Wege. ZS. f. techn. Phys. 12, 225, 1931, Nr. 4. Kurzer Nachtrag tber 


das vom Verf. bereits friiher (ZS. f. techn. Phys. 11, 497, 1930) mitgeteilte gra- 


phische Verfahren zur Lésung verschiedener’ Mischungsaufgaben. Briickner. 


A. Denizot. Zur Theorie des Gyroskops von Foucault. Verhandl. d. 


_ 3. Internat. Kongresses fiir techn. Mech., Teil TI, S. 455-—-458, 1930, Stockholm. 


In einer friiheren Arbeit (Wiener Ber. 123 [2a], 903, 1914) hat Verf. die te aba en 
gleichungen der Relativbewegung eines Massensystems unter Beibehal iy 
der quadratischen Glieder der Winkelgeschwindigkeit des uaa EPS ice 
gestellt. In der vorliegenden Note wird gezeigt, daB die ee eser vie 
chungen auf den Kreisel von drei Freiheitsgraden sofort auf die aol pall oe Fees 
sche Gyroskop charakteristische Erscheinung fuhrt, daB die aor = i ae 
Kreiskegel um eine Parallele zur Erdachse beschreibt. ary ! i 
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W. Kossel. Zur Demonstration von Koppelungsschwingungen. ZS. 
f. Hochfrequenztechn. 37, 139—141, 1931, Nr. 4. [S. 1556.] Baerwald. 


Harry Schmidt. Biegung der frei aufliegenden-Rechteckplatte mit 
statischer, rechteckig berandeter Lastverteilung. ZS. f. Phys. 68, 
423 —432, 1931, Nr. 5/6. Die vorliegende Mitteilung stellt den Anfang einer 
langeren Reihe von Arbeiten dar, in der gezeigt werden soll, da® sich das vom 
Verf. friither erlauterte (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 9, 491, 1929), inzwischen 
schon mehrfach benutzte (ZS. f. Phys. 59, 117, 1929; 60, 269, 702, 1930; 62, 696, 
1930; 64, 411, 1930; Ing.-Arch. 1, 147, 1930; Verhandl. d. 3. Internat. Kongresses 
f. techn. Mech., Teil III, S. 138, 1930, Stockholm) Integrationsverfahren fiir 
lineare inhomogene Differentialgleichungen zu eimer systematischen Unter- 
suchung einer sehr groBen Anzahl praktisch wichtiger, sowohl statischer als auch 
dynamischer Belastungsfalle der homogenen Rechteckplatte verwenden 1laBt- 
Zunachst wird die Statik der frei aufliegenden Rechteckplatte behandelt; die 
betrachtete gleichférmige Lastverteilung greift auf einem parallel zu den Platten- 
randern abgegrenzten Plattenteil an, wobei sowohl die Gleichférmigkeit der 
Belastung als auch die rechteckige Berandung der Lastangriffsflache keinesfalls 
notwendige Einschrankungen darstellen, sondern ohne weiteres durch weit all- 
gemeinere Annahmen ersetzbar sind. Als wichtigste Spezialfalle werden dabei 
die volle Belastung der ganzen Platte, die zu einem Plattenrand parallele Linien- 
belastung von beliebiger Angriffslange sowie die beliebig angreifende Einzellast 
besonders hervorgehoben. Harry Schmidt. 


» 


Mesnager. La fléche d’une poutre ne dépend pas de l’effort tran- 
chant. C. R. 192, 589—592, 1931, Nr. 10. Es wird bewiesen, da8 die Kriimmung 
und damit auch der Biegungspfeil der oberen und der unteren Langsfaser eines 
gebogenen Balkens von den Schubspannungen unabhingig ist. Harry Schmidt. 


E. Giebe und A. Scheibe. Uber die Seriengesetze der elastischen Eigen- 
frequenzen von Quarzstaben. I. Teil. Dehnungsschwingungen. Ann. 
d. Phys. (5) 9, 93 —136, 187—175, 1931, Nr. 1 u. 2. 1. Es wurden die Dehnungs- 
schwingungen einer groBen Anzahl von Quarzstében in zwei verschiedenen 
Orientierungen I [Stabachse senkrecht zur optischen (Z-) und zur elektrischen 
(X-) Achse] und ITI (Stabachse senkrecht zur optischen und parallel zur elek- 
trischen Achse) untersucht. Die Stabe hatten simtlich (bis auf zwei kreisf6rmige) 
rechteckigen oder quadratischen Querschnitt (Seiten S,, S,, S:). Die groBere 
Querschnittsseite lag parallel oder senkrecht zur optischen Achse. Es werden 
vier Stabsorten unterschieden: I, S; > Sz; 1, S; > Sz; II, S; > 1S_3/ 0, Spare Wee 
2. Durch Messung der longitudinalen Grundfrequenz von insgesamt 46 Staben 
hinreichender Limge wurde der Elastizitatsmodul s,, senkrecht zur optischen. 
Achse im Mittel zu 1,265, bzw. 1,277; . 10-12 em2/dyn fiir Orientierung I bzw. IT 
bestimmt mit einem mittleren Fehler des Mittelwertes von etwa + 0,6°/o9. Die 
mittlere Schwankung der Einzelwerte infolge von Verwachsungen und Orien- 
tierungsfehlern betrug + 2,5. 3. Die Differenz von 1° zwischen den Modul- 
werten in den beiden Orientierungen, die der kristallographischen Symmetrie 
widerspricht, wird auf die Wirkung der sekundaren elektrischen Felder zuriick- 
gefiihrt und durch eine Naherungsrechnung theoretisch abgeleitet. 
fundenen Modulwerte weichen von dem Voi gtschen Wert (1,295,, statische 
Messungen) um 2,3 bzw. 1,4°/ ab und stimmen mit dem Wert 1,269, von Perrier 
und Mandrot (statische Messungen) nahezu iiberein. 5. Die longitudinalen. 
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‘Eigenschwingungen héherer Ordnung werden bei der Stabsorte I, S; > Sz durch 
Torsionseigenschwingungen ziemlich stark gestort, weniger bei den Sorten I, 
Sees und Ll; So > Sy, am wenigsten bei der Stabsorte IT, S, > S;, die deshalb 
hauptsachlich zur empirischen Ermittlung des Seriengesetzes der longitudinalen 
Eigenfrequenzen benutzt wird. 6. Die beobachteten Harmonieabweichungen 
(H. A.) der Dehnungsschwingungen, d. h. die Abweichungen der Oberschwingungs- 
frequenzen vom ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz werden durch die 
Rayleighsche Dickenkorrektion anndhernd bis etwa zum Werte 0,5 des Ver- 
haltnisses V von gréBerer Querschnittsseite zur elastischen Halbwellenlange 
wiedergegeben. Oberhalb 0,5 sind die H. A. mit wachsendem V in steigendem 
Ma8e gréBer als nach Rayleighs Theorie und die Kurve der H. A. hat einen 
vollig anderen Verlauf als die theoretische. 7. Fiir geometrisch ahnliche Stabe IT 
ist die H. A. der Eigenfrequenzen gleich groB. 8. Die H. A. werden auf Kopplung 
der Dehnungsschwingungen in der Langsrichtung (den ,,axialen‘‘ Schwingungen) 
mit Dehnungsschwingungen in Richtung der Querdimensionen (den ,,lateralen‘‘ 
Schwingungen) zuriickgefiihrt, die verniége der Querkontraktion entstehen. 
9. Bei Annaherung an die Resonanz zwischen einer axialen Oberschwingung 
und einer lateralen Grundschwingung nehmen die H. A. auSBerordentlich stark 
zu und kehren beim Uberschreiten der Resonanz ihr Vorzeichen um. 10. Bei 
einem Stab der Sorte II, S. > Sy wird die Resonanz erst bei hdheren Frequenzen 
beobachtet als bei einem solchen der Sorte II, S, > S:, wenn die Seiten beider 
Stabe gleich groB sind, weil der Modul s,, in der Y-Richtung gr6éBer ist als der- 
jenige (S33) in der Z-Richtung. Aus der Resonanzbeobachtung ergab sich das 
Verhaltnis s,,/s3, und damit s,,; auf etwa 1°, genau und in Einklang mit dem 
statischen Wert von Voigt. 11. Ein empirisch gefundenes Seriengesetz I, das 
zwei willkiirliche Konstante A und B enthalt, stellt die Beobachtungen bis zur 
Resonanz mit der niedrigsten lateralen Grundschwingung fiir Stabe beliebiger 
Querschnittsabmessungen, auch fiir kreisférmige Stabe dar ; jedoch haben A 
und B fiir jeden Querschnitt individuelle Betrage. 12. Es wird ein kopplungs- 
theoretisch begrimdetes Seriengesetz II abgeleitet, welches die Beobachtungen 
fur alle Stabe II, S, = S_, mit den gleichen drei empirischen Konstanten a, by, € bis 
zar Resonanz mit der niedrigsten lateralen Grundschwingung darzustellen ge- 
stattet; von diesen drei Konstanten macht @ in allen Fallen und ¢ bel groBem 
Verhialtnis S,/S,, z. B. 4, nur eine verhaltnismaBbig kleine Korrektion aus. bo Ast 
“numerisch gleich dem Verhaltnis von Querkontraktion VADN _Langsdilatation 
(Poissonsche Konstante «) gefunden. 13. Das Seriengesetz II gilt auch fur aa 
dratische Platten S, = S, verschiedener Dicke S, und fiir Wiirfel. 14. In i 
Nahe der Resonanz zwischen axialen Eigenschwingungen und lateraler aves 
frequenz wurden sehr viele Eigenschwingungen ( .,Bandenspektrum ) ee ee 
die naher untersucht sind. 15. Axiale Eigenschwingungen wurden bis nahe s 
die Resonanz mit der dritten lateralen Eigenschwingung beobachtet und eens 
16. Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich praktische ay cee 
fiir die Herstellung von Frequenznormalen aus Quarzstaben. A. Scherbe. 


Otto Holtschmidt. Beschreibung eines ZerreiBofens. Mitt. near 
‘anst. GHH-Konzern 1, 40—44, 1930, Nr. 2. Verf. beschreibt wy ees saa 
die es gestattet, Festigkeitseigenschaften von metallischen ao oe 
héheren Temperaturen zu untersuchen. Der Le peenone eNG ne 
elektrisch geheizte Fliissigkeitsbader, um dem Priifsta B so Fie 
Lange die gleiche Priiftemperatur zu erteilen. Der Ofen se 7 othe 
Anderungen an dieser in die ZerreiBinaschine eingesetzt. ie ti pete 
die saubere Regelbarkeit der Temperatur, deren Konstanthaltung, 
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sicherheit und einfache Bedienung sicherstellen, ist bei dem Bau des Ofens, der: 
durch Abbildungen erlautert wird, besonderer Wert gelegt worden. W. Keil. 


Ulrich Heine. Festigkeitseigenschaften bewdsserter Salzkristalle. 
ZS. f£. Phys. 68, 591—609, 1931, Nr. 9/10. [S. 1585.] Smekal. 


International glass standards. Journ. Soc. Glass Techn. 14, 158—159, 
1930, Nr. 56. Auf der gemeinsamen Tagung der technischen Ausschtisse der 
Deutschen Glastechnischen Gesellschaft und der Society of Glass Technology 
im Juni 1930 wurden verschiedene Normen fitr glastechnische Untersuchungen 
aufgestellt. Fiir Vergleichszwecke der thermischen Ausdehnung wurde eine 
mittlere Temperatur von 50° festgesetzt. Die Proben sollen eine Dicke von 5 bis 
6mm besitzen und spannungsfrei sein. Die Bezeichnung des mittleren linearen 
Ausdehnungskoeffizienten fiir gut gekiihlte Glaser ist 590, andernfalls 500). 
Bei Messungen iiber einen gréBeren Temperaturbereich soll die Erhitzungsstufe 
2° pro Minute betragen. Fiir die Viskositaét kommen zur Charakterisierung eines 
Glases drei Temperaturen in Frage: 1..Die Schmelzofentemperatur, die Werte 
der Viskositaét werden in 10? CGS-Hinheiten gegeben. 2. Die untere Grenze der 
Verarbeitungstemperatur mit Werten in 10° CGS-Einheiten. 3. Die Temperatur, 
bei welcher sich ein Knick in der Temperatureigenschaftskurve befindet, mit 
Werten in 1018 CGS-Hinheiten. Fir Untersuchungen tiber einen groBeren Tem- 
peraturbereich soll die Erhitzungsstufe 4° pro Minute betragen. Die Temperatur 
des Transformationspunktes eines Glases soll abgekiirzt mit 7’, bezeichnet werden, 
das Maximum der thermischen Ausdehnungskurve, welches meist mit der Er- 
weichungstemperatur zusammenfallt, mit My. Kastner. 


W. J. A. Warren. The Thermal Endurance of Glass. An Examination 
of the Proposals of Gould and Hampton. Journ. Soc. Glass Techn. 14, 
313—329, 1930, Nr. 56. Verf. priift die frither auf Grund theoretischer Uber- 
legungen von C. EK. Gould und W.M. Hampton gefundenen Zusammenhange, 
die zwischen der Warmefestigkeit eines Glases, seiner Dichte und seiner Zusammen- 
setzung bestehen, nach. Zur Untersuchung gelangten konisch nach oben ver- 
jiingte Becher mit schwach konkavem Boden. Diese wurden mit Wachs gefiillt 
und bis zu bestimmten Temperaturen erhitzt und plétzlich durch Einwerfen 
in kaltes Wasser abgeschreckt. Es wurde ein formelmafiger Ausdruck gesucht, 
welcher die Temperaturdifferenz, bei der gerade noch Bruch eintritt, und die 
gréBte Dicke, welche die entstandene Bruchflache zeigt, in Zusammenhang bringt. 
Die Untersuchungen fiihrten zu dem Ergebnis, da8 nur dann eine eindeutige 
Funktion beider GréS8en aufgestellt werden kann, wenn die dickste Stelle im 
konkaven Teil des Bodens liegt. Verf. erhalt dabei eine lineare Formel, welche 
einfacher als die von Gould und Hampton angegebene und fiir den praktischen 
Gebrauch vollkommen ausreichend ist. Die Formel lautet: B = 9 + (l—1)A, 
wobei A = B/3,75 eine charakteristische Materialkonstante, welche experimentell 
bestimmt werden muB, © die schon erwahnte Temperaturdifferenz und 1 die 
groBte Dicke des gesprungenen Becherbodens ist (2 Abb., 18 Tabellen). Kdstner. 


James H. Edwards, H.L. Whittemore and <A. H. Stang. Compressive tests 
of jointed H-section steel columns. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 
305 — 337, 1931, Nr. 2 (RP. 277). Aus gewalztem 10-, 12- und 14’’-H-Profil wurden 
durch Aufeinandersetzen von verschiedenen Querschnitten unter Zwischenlegen 
von Tragplatten Saulen hergestellt, wie sie ahnlich vielfach in Bauwerken ver- 
wendet werden. Diese wurden unter einer hydraulischen Presse Druckversuchen 
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unterworfen, zum Teil mit axialer, zum Teil mit exzentrischer Belastung. Dabei 
erwies sich die Spannung in dem Steg gréBer, als dem Durchschnittswert uber den 
ganzen Querschnitt entsprach. Das Verhaltnis war in 3’ Abstand von der Trag- 
platte etwa 2,04. Die maximalen Biegungsspannungen in den Tragplatten waren 
bei den verschiedenen untersuchten Dicken von 1 bis 41 /,’ betrachtlich kleiner 
als der allgemein zugelassene Wert von 16000 Pfund/Quadratzoll. Im allgemeinen 
war die Bruchlast etwa dieselbe wie die der in der Kombination benutzten Saule 
von kleinstem Querschnitt. Wiederholte Belastung bewirkte keine merkliche 
Anderung der Spannungen in den Saulen oder der Durchbiegungen der Tragplatten. 

Berndt. 
Atsushi Miyadzu. On the laminar ,,Grenzschicht“ along a spherical 
boundary in a uniform flow of water. Journ. Soc. Mech. Eng. Tokyo 33, 
143—150, 1930, Nr. 3 (Auszug aus Home Edition 33, 273 —283, Nr. 157). Die 
Bewegungs- und Kontinuitatsgleichungen fiir die laminare Grenzschicht langs 
einer spharischen Begrenzung bei der gleichférmigen Strémung einer unzusammen- 
driickbaren Flissigkeit kleiner Viskositét werden aus den Fundamentalgleichungen 
von Navier-Stokes durch Transformation derselben auf Polarkoordinaten 
abgeleitet. Die Dicke der Grenzschicht langs der spharischen Begrenzung und der 
Ablésungspunkt wurden in einem numerischen Beispiel bestimmt; die gleich- 
férmige Wassergeschwindigkeit betragt 5 m/sec, der Kugeldurchmesser 12 cm, der 
Ablésungswinkel wurde zu 107° 24’, die Starke der Grenzschicht an dieser Stelle 
zu 0,0602 cm berechnet. Zum Schlu8 wird die radial nach auswarts gerichtete 
Strémung auf einer Ebene und als Beispiel hierzu die Strémung zwischen zwei 
ebenen Platten behandelt. H. J. M. Honigmann. 


Fr. Lésser. Die Mengenmessung strémender Medien mittels Stau- 
ringen. Mitt. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 66—68, 1931, Nr. 3. Wenn die 
Messung strémender Gasmengen durch scharfkantige Drosseleinrichtungen 
(Stauringe) ausgefithrt wird, mu8 an den fiir inkompressible Flissigkeiten geltenden 
DurchfluBzahlen eine Korrektur angebracht werden, fiir die in der Literatur 
verschiedene Formeln und verschiedene Erklarungen ver6ffentlicht sind. Verf. 
vergleicht die Berechnungsverfahren miteinander und weist auf den noch nicht 
geklarten Unterschied hin. Lrk. 


_ G. W. Scott Blair and R. K. Schofield. On the Anomalous Flow of a Strong 


Sir Thomas E. Stanton. The Development of a High 


Solution of Lithium Chloride through Narrow Glass Tubes. Phil. 
Mag. (7) 11, 890—896, 1931, Nr. 72. Bei der Untersuchung des Stroémens einer 
konzentrierten Lésung von LiCl durch Glasréhren wurden zwei deutliche Ano- 
malien gefunden. Erstens schneidet die Druck-Stromkurve, obwohl sie linear 
ist, extrapoliert die Druckachse in geringem Abstand vom Nullpunkt. Das zeigt, 
daB8 geringe Spannungen innerhalb der Strémung nicht momentan beseitigt 
werden. Der Grund dafiir liegt wahrscheinlich in dem dauernden Bestreben der 
Tonen, eine nicht-willkiirliche Verteilung aufrechtzuerhalten. Zweitens ist das 
einfache R4-Gesetz nicht genau erfiillt. Die Strémung ist also an der Rohrwand 


‘anomal. Bisher glaubte man, da® sich diese Erscheinung auf Suspensionen be- 


schrankte. Eine Erklarung kann nicht gegeben werden. Parallelversuche mit 
Glycerin-Wassergemischen, die sich normal verhalten, beweisen, dali die oe 
malien nicht auf Fehlern in der Versuchstechnik beruhen. Giintherschulze. 


Speed Wind Channel 


i isti ‘0G Soc. London (A) 181, 
for research in External Ballistics. Proc. Roy. f | 
122 —132, 1931, Nr. 816. Die ersten Versuche bezogen. sich auf eimen. Ce 
mit nicht-kontinuierlichem Betrieb, doch konnie in diesem infolge Strahlablosung 
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trotz des kleinen Gesamtdiisenwinkels von 5° nicht die Schallgeschwindigkeit 
iiberschritten werden, dagegen erreichte man mit einer einfachen Mtndung in 
einer Entfernung von 500 mm die 1,46fache Schallgeschwindigkeit; daher wurde 
zu Versuchen mit kontinuierlichem Betrieb tibergegangen. Mit emem 50 PS- 
Kompressor fiir 5,66 m/min Ansaugeleistung und 8,44 kg/em? Enddruck konnte 
nach verschiedenen Vorversuchen durch eine. konvergent-divergente Diise mit 
anschlieBendem zylindrischen Sttick von 20,3 mm Durchmesser in letzterem bei 
zwolffachem Expansionsverhaltnis die doppelte Schallgeschwindigkeit dauernd 
aufrechterhalten werden. Betrachtliche Experimentalarbeit erforderte die Aus- 
fiihrung der Diise selbst, damit keine stationiren Wellen im Strahl auftreten. 
Bei Modellversuchen wurde gefunden, da& der Einflu8 der Wande bei Modellen 
unter 2,3 mm Durchmesser klein und die GréBe der bei zweifacher Schallgeschwin- 
digkeit auftretenden Krafte etwa 10 g ist. Auf Grund dieser Vorversuche wurde 
ein groBer Kanal von 78 mm Durchmesser gebaut, in dem mit emem Kompressor 
von rund 80 m?/min Ansaugeleistung die 3!/,fache Schallgeschwindigkeit standig 
erzeugt werden kann. Die Luft wird in zwei Behaltern von 1,5 m Durchmesser 
und 3,65m Lange gespeichert und geht vor Eintritt in die Diise durch einen 
Gleichrichter und Beruhigungsbleche, hier wird auch die Temperatur gemessen. 
Es zeigte sich bei Kopfwiderstandsuntersuchungen, da die Waage bei mehr als 
1%facher Schallgeschwindigkeit anormal kleine Werte ergab, durch Einbau in 
einen luftdichten Kasten mit Glaswanden, in dem der Kanaldruck — etwa ein 
Fiinftel des AuBeren Luftdruckes — herrscht, wurde dieser Fehler beseitigt. 
Die Geschwindigkeitsmessung wurde mit einem Pitotrohr vorgenommen, dessen 
Druckanzeige nach der Rayleighschen, Formel ausgewertet wurde; die Berechti- 
gung hierzu wird in der geringen Abweichung der errechneten und gemessenen 
sekundlich ausstrémenden Luftmenge — etwa 2° bis zu 31/,facher Schaill- 
geschwindigkeit — gesehen. Die ausgefiihrten Versuche beziehen sich vorwiegend 
auf die Ermittlung des Kopfwiderstandes von 7,5 cm-Geschossen und es ergab 
sich eine einigermafen brauchbare Ubereinstimmung mit den Ergebnissen aus 
SchieBversuchen, obwohl das Modell im Mafstab 1: 16,5 gefertigt war. Dagegen 
kénnen bei dem gegenwartigen Stande der Entwicklung die Windkanalversuche 
noch nicht in jeder Hinsicht zur Voraussage des Kopfwiderstandes wirklicher 
Geschosse als zuverlissig angesehen werden, weil sich durch verhaltnismabig 
geringe Anderungen in der Anfangstemperatur und damit der Zahigkeit der Luft 
betrachtliche Verschiebungen in der Geschwindigkeits- und Druckverteilung 
im Kanal und am Modell einstellen, die sich aber durch geeignete Anderung des 
Anfangsdruckes ausgleichen lieBen, so daB diese Anfangsbedingungen aufs genaueste 
bei der Beurteilung von Versuchsergebnissen zu beriicksichtigen sind. Vogelpohi. 


J. 0. Sibbree. The viscosity of emulsions. Part II. Trans. Faraday Soc. 27, 
161—176, 1931, Nr. 4 (Nr. 119). In der ersten Veréffentlichung (diese Ber. 11, 
1407, 1930) hatte Verf. gezeigt, daB an der Hatschekschen Formel fiir die Zahig- 
keit eines Kolloids als Funktion des Volumenverhaltnisses der dispersen Phase 
ein empirisch ermittelter Faktor angebracht werden mu8. Dieser Faktor ist fiir 
alle untersuchten Emulsionen ein wenig verschieden und andert sich auch schwach 
mit der Konzentration, schwankt aber nur wenig um den mittleren Wert 1,3. 
Die Abhangigkeit des Faktors von der Teilchengré8e wird dadurch untersucht, — 
dai die Gré8e der suspendierten Teilchen unter dem Mikroskop ausgemessen 
wird. Es ergibt sich jedoch kein Einflu® der Teilchengr6éBe. Da alle Versuche 
mit dem gleichen Lésungsmittel, aber mit verschiedenen suspendierten Stoffen 


ausgefuhrt wurden, besteht noch die Méglichkeit, daB der Faktor dem Lésungs- 
mittel eigentiimlich ist. Erk. 
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Kotaro Tanemura and Shigeo Miyoshi. Some properties of cellophane 
and cellulose acetate film as dialysis membrane. Distribution of 
impurities in the case of recovery of waste soda from viscose 
factory by dialysis method. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 33, 432B—434B, 
1930, Nr. 11. Die Diffusion n/10 und n-Lésungen von HCl, NaCl, H,S0O,, NaOH 
und CH,;COOH durch Cellophan- und Celluloseacetatmembranen wurde unter- 
sucht. Die Diffusionsgeschwindigkeiten sind den Diffusionskoeffizienten pro- 
portional. Ausnahmen bilden nur Natronlauge und Essigsaure, welche eine Quellung 
bzw. Auflésung der Membranen bewirken. Die Diffusion wird erleichtert durch 
Lésungsmittel, die eine Quellung der Membranen herbeifiihren, und verlangsamt 
durch solche, die eine Quellung verhindern. Durch Dialyse kann man aus den 
Ablaugen der Kunstseidefabriken die Hemicellulose, den gréB8ten Teil von Soda 
und einen Teil von Natriumsulfat entfernen. Schénfeldt. 


B. Hostinsky. Sur la théorie de la diffusion. C. R. 192,-546—548, 1931, 
Nr. 9. In Verallgemeinerung einer zuerst von Smoluchowski gelésten Aufgabe 
wird die Lésung des folgenden Problems gesucht: Gegeben sei ein mit einer Losung 
von sehr vielen gleich groBen Teilchen in einer Fliissigkeit gefiilltes GefaB. 
Auf die Teilchen sollen auBer der Brownschen Bewegung noch auBere Krafte ein- 
wirken, die beliebige Funktionen des Ortes sind. Die Oberflache sei fiir die Teilchen 
undurchdringlich. Die Konzentration uw der Teilchen geniigt dann der verall- 
gemeinerten Diffusionsgleichung mit der Randbedingung, daB der Teilchenstrom 
an der Oberflache verschwindet. Gesucht ist eine Lésung u, (A, B, t) der Diffusions- 
gleichung, die eine Funktion der Koordinaten zweier Punkte A-und B und der 
Zeit ¢ ist, die fur ¢ = 0 verschwindet, wenn A und B voneinander verschieden 
sind, und einer Normierungsbedingung unterliegt. wu, (A, B, t) dt ist die Wahr- 
scheinlichkeit dafiir, daB ein Teilchen, das zur Zeit Null sich in A befunden hat, 
nach der Zeit ¢ in einem Volumenelement dt um B aufgefunden wird. Die Lésung 
gelingt durch eine Reihenentwicklung der Funktion wu) von der Form 


= eee 
S 6, (4) 9, (Bo ™ 
~—0 
In ahnlicher Weise kann man auch vorgehen, wenn man statt der obigen Rand- 
bedingung das Verschwinden von w an der Oberflaiche, also ein Anhaften der 


 Teilchen bei der Beriihrung der Oberflache fordert. SchlieBlich wird noch der 


allgemeinere Fall betrachtet, daB in dem GefaéB noch zeitlich veranderliche 
Strémungen erfolgen und fiir w eine Integralgleichung abgeleitet. Firth. 


Ferdinand Trendelenburg. Fortschritte der Akustik unter besonderer 
Beriicksichtigung der Arbeiten der angewandten Akustik. Zusammen- 


_fassender Bericht. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 105—112, 19312 -Neag. aula 


AnschluB an einen friiheren Bericht (ZS. f. Hochfrequenztechn. 32, 1928) wird 
tiber die Weiterentwicklung des akustischen Arbeitsgebietes berichtet. Der vor- 
liegende Teil bespricht die MeSmethoden (Klanganalyse, Hombre a 
zur genauen Bestimmung periodischer Druckschwankungen nach cap ley C) 
und Phase, sonstige Verfahren zur Bestimmung von Schallfeldgré8en, Messung 
der akustischen Leistung eines Senders, raumakustische ALPSBEST Ae 
périmentale de la propagationdes 
Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 
Verf. prazisiert die 


J. Thovert. Remarques sur l’étude ex 
ondes aériennes dans un long tuyau. | phy 
39S—40S, 1931, Nr. 3. [Bull. Soc. Vrang. de Phys. Nr. 304. | 
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Schwierigkeiten experimenteller Natur, die sich bei den Versuchen von T. Vautier 
iiber die Fortpflanzung der Luftwellen in einem Rohre von 1m Durchmesser 
ergaben (diese Ber. S. 578). Aus der Registrierung der mit verschiedenen Mitteln 
erzeugten Wellen folgt, daB es keine bestimmte Funktion f (Vt — x) gibt, um die 
Ausbreitung einer Wellenform zu einer gegebenen Zeit zu bestimmen. Die Versuche 
iiber die Ausbreitung von Luftwellen in einem langen Rohre konnten noch keine 
gut definierten Resultate geben und haben nicht weniger Schwierigkeiten als jene 
in der freien Luft. E. J. M. Honigmann. 


Yves Rocard. Sur l’amortissement des ondes sonores dans un milieu 
gazeux homogéne. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 426 —437, 1930, Nr. 12: 
Theoretische Betrachtungen iiber den Einflu8 der Reibung, der Warmeleitung 
und der Warmestrahlung auf die Ausbreitung des Schalles. Der Aufstellung der 
Wellengleichung wird statt des Ansatzes fiir die Adiabate p . v' = const ein Ansatz 
in einer erweiterten Form p.vé+i4k = const zugrunde gelegt; der imaginare 
Bestandteil soll andeuten, da8 in den oben erwahnten Fallen Phasenverschiebungen 
zwischen Druckaénderung und Volumenanderung auftreten. F. Trendelenburg. 


Elias Klein and W.D. Hershberger. Supersonic interferometers. Phys. 
Rev. (2) 87, 760 —774, 1931, Nr. 6. Mitteilungen tiber ein Ultraschallinterferometer, 
mit dem Messungen der Schallgeschwindigkeit in Fliissigkeiten, in festen K6rpern 
und in Gasen zwischen 10 und 700 Kilohertz ausgefiihrt wurden. Als Schallquelle 
wurden Piezoquarze verschiedener Ausma8e, Rochelle-Salzkristalle und auch 
Magnetostriktionsstabe verwendet. Die verschiedenen Méglichkeiten zur Beob- 
achtung der Anderung der elektrischen. Impedanz des Senders in Abhangigkeit 
von der Einstellung der reflektierenden Flache im Interferometer werden diskutiert. 
Die Genauigkeit der Wellenlangenbestimmung in Flissigkeiten betragt etwa 
0,1 °%, die Frequenz kann auf etwa 0,03 °4, ermittelt werden, so daB eine Berechnung 
der Schallgeschwindigkeit aus diesen beiden GréBen mit erheblicher Genauigkeit 
méglich ist. Die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in festen Kérpern kann 
derart erfolgen, da man eine Platte des in Frage stehenden Stoffes in eine Fliissig- 
keit, deren Schallgeschwindigkeit vorher bestimmt wurde, einlegt. Aus der Dicke 
der Platte, der Schallgeschwindigkeit der Fliissigkeit und der beobachteten Ver- 
lagerung der Knotenpunkte der Schallwellen folgt dann nach einer einfachen 
Beziehung die gesuchte Schallgeschwindigkeit in der Platte. Sind die Schallharten 
der beiden Medien sehr verschieden, so empfiehlt es sich, anders vorzugehen: 
Man stellt fest, bei welcher Frequenz die Ubertragung durch das feste Medium 
ein Optimum wird: Die Dicke der Platte ist dann ein ganzzahliges Vielfaches 
der halben Wellenlange. Schallgeschwindigkeitsbestimmungen in Fliissigkeiten, 
die nur in geringer Quantitat vorliegen, werden vorteilhaft so ausgefiihrt, daB 
die Fliissigkeit in eine kleine Zelle mit planparallelen Wanden eingeschlossen 
wird und diese Zelle dann in eine Fliissigkeit bekannter Eigenschaften eingelassen 
wird. Einige MeBbeispiele werden mitgeteilt. Der Schlu8 der Veréffentlichung 
bringt kritische Bemerkungen iiber Messungen in Gasen; Vorschlage zu einer 
Anordnung, die fiir Absorptionsmessungen besonders geeignet erscheint, werden 
gegeben. Ausfiihrliche Literaturangaben. F. Trendelenburg. 


Karl Willy Wagner. Geraéusch und Larm. Berliner Ber. 1931, S. 154— 165, 
Nr. 8/9. Die vorliegende Arbeit ist ein zusammenfassender Bericht iiber allerlei 
Probleme, die mit der Lairmbekimpfung in GroSstidten zusammenhangen. 
Es werden zunadchst die Wirkungen des Larms auf den menschlichen Organismus 
besprochen. UbermaSig anhaltender Larm schadigt nicht nur das ‘Gehérorgan, 
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sondern ganz allgemein das Nervensystem. Man hat auch nachgewiesen, da durch 
Larm der Blutdruck im Gehirn sowie die Magentitigkeit beeinflu8t werden. 
Der zweite Teil der Arbeit beschiiftigt sich mit den MeBmethoden des Lirms, 
insbesondere mit dem Verdeckungseffekt und der objektiven Lautstarkemessung. 
Beide Methoden sind von der Noise Abatement Commission in New York bei ihren 
ausgedehnten Untersuchungen angewendet worden; aus dem dort gewonnenen 
Material werden einige Resultate referiert. Der dritte Teil befaBt sich mit MaB- 
nahmen zur Abhilfe der drei Larmarten, des StraBen-, des Betriebs- und des 
Wohnlarms. Erwin Meyer. 


John C. Steinberg. Noise Measurements. Journ. Amer. Inst. Electr. Engin. 50, 
42—45, 1931, Nr. 1. Abdruck eines Referats, das der Verf. iiber die Fragen der 
Larmschiden und der Gerauschmessung auf einer A. J. E. E.-Tagung im Oktober 
1930 hielt. Angaben iiber die — amerikanische — Literatur auf dem in Frage 
stehenden Gebiet. FP. Trendelenburg. 


Erwin Meyer. Grundlegende Messungen zur Schallisolation von 
Hinfach-Trennwanden. Berl. Ber. 1931, S.166—181, Nr. 8/9. . Die vor- 
_ hegende Arbeit beschaftigt sich mit der Schallisolation durch Einfachwande. AnVer- 
suchswanden der GréBe 2 x 2 m? wird in einem besonders hierfiir eingerichteten Labo- 
ratorium die Schallisolation mit einem elektro-akustischen Gerat gemessen; das 
Wandgewicht der Versuchswande variiert von 2 bis 500 kg/m?2. Unter Schallisolation 
wird dabei das logarithmische Verhaltnis der auf die Wand auftreffenden zu der hin- 
durchgelassenen Schallenergie multipliziert mit dem Faktor 10 definiert und eine 
Methode angegeben, diese Zahl zu messen. Die Resultate zeigen, daB die so festgelegte 
Schallisolation in einem linearen Zusammenhang mit dem Logarithmus des Wand- 
gewichts steht. Die zweite Versuchsreihe betrifft die Wandschwingungen selbst, 
die mit einer Hochfrequenzanordnung gemessen werden. Die Schwingungs- 
amplituden nehmen mit wachsender Frequenz so ab, daB die Beschleunigung 
konstant bleibt. Bei 10 dyn/cm? erregender Schalldruckamplitude betragt die 
Bewegungsamplitude bei der 1/, Stein starken beiderseits verputzten Massiv- 
ziegelwand 1000 A.-E. fiir 100 Hertz und 1 A.-E. fiir 4000 Hertz. Fiir die Wande 
verschiedener Masse besteht ein linearer Zusammenhang zwischen den Logarithmen 
des“Wandgewichtes und der Beschleunigung. Aus der Geschwindigkeitsamplitude 
wird die Schallisolation berechnet und eine gute Ubereinstimmung mit dem ge- 
messenen Werte gefunden. Die Schwingungsmasse der Wand betragt etwa 0,2 
‘bis 0,1 der wirklichen Masse. SchlieBlich werden mit dem beschriebenen Kapa- 
zitatsmesser noch die Eigenperiode, die Dampfung und der Elastizitatsmodul 
der Wande bestimmt. Gemessene und berechnete Eigenperioden stimmen gut 
miteinander iiberein. Die Grundperioden der untersuchten Wande liegen sehr tief, 
unter 50 Hertz. Das natiirliche logarithmische Dekrement ist von der GréBen- 
ordnung 0,1. Die ausgefiihrten drei MeBreihen beweisen, daB die Schallisolation 
einer Hinfachtrennwand durch ihre Biegungsschwingungen gegeben ist, deren 
Starke von der Wandmasse abhingt. Erwin Meyer. 


Sound Absorption Coefficients of the More Common Materials. 
Cire. Bur. of Stand. Nr. 384, 2.S., 1930. Angaben iiber Schallabsorptionskoeffi- 
‘zienten einer Reihe von Materialien, die neuverdings auf den Markt COS 
sind (Acoustex, Acoustolith, Balsam wool, Celotex, Flaxlinum, Biase vin 
Lind acoustic plaster, Nashkote, Macoustie plaster, Sabinite, A fe mS ti ‘ 
‘Soundex, U. 8. Gypsum tile, Westfelt) und Angaben tiber Sa aun pee 
koeffizienten von Personen und von Sesseln. F. Trendelenburg. 
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Ernst Franke. Probenentnahme und Werkstoffpriifung an Rotor- 
koérpern. Elektrot. ZS. 52, 600 —601, 1931, Nr: 19. Es werden zunachst die ver- 
schiedenen Beanspruchungsméglichkeiten von Rotoren besprochen. Von besonderer 
Bedeutung ist der durch Schwingungsbeanspruchung eintretende Dauerbruch. 
Das Wesen des Dauerbruchs liegt in der vorausgehenden Lockerung des kri- 
stallinen Aufbaues. Er wird begiinstigt durch Kerbwirkung (scharfe Kanten) 
und Korrosion der Oberflache. Wegen der Vielseitigkeit der Beanspruchung 
sind dem Ausgangsmaterial nach abgeschlossener Warmebehandlung zur Werkstoff- 
priifung Probestiicke an verschiedenen Stellen und in verschiedener Richtung 
zu entnehmen. Hierfiir werden im einzelnen Vorschlage gemacht. Zum Schlu8 
werden kurz die Maschinen, an denen die notwendigen Priifungen ausgefiihrt 
werden sollen, besprochen. Johannes Kluge. 


W. Ende. Zeitdehner-Untersuchungen. Kinotechnik 18, 139—142, 158—161, 
1931, Nr. 8 u. 9. Die vorliegende Arbeit soll weitere Kreise auf die Bedeutung von 
Zeitlupenaufnahmen zur Untersuchung technischer Vorgange hinweisen. Mit einer 
normalen Askania-Filmkamera (50 Bilder/sec) und einem Thunschen Zeitdehner 
(6000 Bilder/sec) wurden Untersuchungen an Schreibmaschinen vorgenommen. 
Mangel, wie z. B. das ,,Kleben“ zweier Buchstaben, kénnen auf Grund derartiger 
Untersuchungen abgestellt werden. Ferner wurden an einem Benzinmotor die 
Ventilhebelkurven bei verschiedenen Drehzahlen aufgenommen. Aus ihrem Verlauf 
kann auf die Wirkung der Nockensteuerung geschlossen werden. Durch Zeitlupen- 
aufnahmen konnten an den Ventilfedern Schwingungen beobachtet werden, 
die als longitudinale Wellen zwischen den Enden der Federn hin und her laufen. 
Thre Frequenz betrug 250 bis 300 Hertz bei einer Amplitude von etwa 2 mm. 
Weitere Anwendung zur Untersuchung von Relaiskontakten, von Schnell- 
druckern, Thermoreglern, von elektrischen Lichtbogen. Die hohe Bildzahl von 
1000 Bildern und mehr je Sekunde gestattet die Bewegungsvorgange in ihren 
Hinzelheiten festzuhalten. Johannes Kluge. 


Robert von Eberan-Eberhorst. MeBS8bereichgrenzen des Torsiographen 
(Vibrographen). MeBtechn. 7, 89—93, 1931, Nr. 4. Bei dem Geigerschen 
Vibrographen wird die Relativbewegung einer Schwungscheibe gegen die_ zu 
untersuchende Welle, die z. B. ein MaB fiir den gesuchten Ungleichformigkeitsgrad 
der Welle ist, durch ee zweifache Kniehebeliibersetzung in eine axiale Bewegung 
umgesetzt und von einem Schreibhebel aufgezeichnet. Durch eine Feder wird 
der Ubertragungsmechanismus wahrend der ganzen Bewegung zusammengehalten. 
Es wird nun gezeigt, da8 sinusférmige Bewegungsvorginge bestimmter Amplitude 
liber einer gewissen Frequenz (als MeBbereichgrenze) nicht mehr aufgezeichnet 
werden, da dann die Vorspannung der Feder. nicht ausreicht, um die Tragheits- 
widerstande der bewegten Teile zu tiberwinden. Das Schreibzeug klappt ab. 
Fir ein bestimmtes Ubersetzungsverhaltnis des Schreibhebels wird die Grenz- 
frequenz em Maximum. Die Grenzfrequenz wird als Funktion des Schreibweges 
bei verschiedenen Ubersetzungsverhaltnissen berechnet. Bei einer Schreibstift- 
amplitude von 0,4 mm ergibt sich eine Grenzfrequenz von 700 Hertz. Die errech- 
neten Frequenzen geben nur an, wann tiberhaupt noch eine Ubertragung auf den 
Schreibhebel méglich ist und berithren nicht die Frage, wieweit der MeBvorgang 
durch die Eigenfrequenz des Gerats verzeichnet wird. Johannes Kluge. 


R. Bernhard. Neuere MeS8versuche im Bauwesen. Zentralbl. d. Bau- 
verwaltung 51, 7—13, 1931, Nr.1. Es wird auf die Bedeutung dynamischer 
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Messungen an Briicken und Fahrzeugen als Grundlage fiir eine wirtschaftliche 
und sichere Bauweise hingewiesen. Die interessierenden Wechselbeanspruchungen 
der untersuchten Bauteile werden aus Dehnungsmessungen ermittelt, bei denen 
in bekannter Weise (vgl. auch R. Bernhard, » Stahlbau‘‘ 1928, Nr. 13) die Ab- 
hangigkeit des elektrischen Widerstandes einer Séule aus Kohlescheibchen vom 
Druck benutzt wird. Die Forderung nach hoher Eigenfrequenz und hinreichender 
VergréBerung fiir die gesuchten Dehnungen (etwa 1000fach) sollen durch den 
»,Kohledehnungsmesser“ erfiillt sein. Die Aufspannung des Me&gerats an der 
MeB®stelle muB mit groBer Sorgfalt erfolgen, ebenso sind Temperatureinfliisse 
zu beachten, da sie ein Mehrfaches des MeBwertes vortiiuschen kénnen. Die Aus- 
wertung der mit einem Schleifenoszillographen’ aufgenommenen Diagramme, 
z. B. eines Briickengurtes, ist schwierig und heute noch nicht immer auszufiihren. 
Ein gutes und einfaches Hilfsmittel zur dynamischen Untersuchung von Bauteilen 
ist deren Beanspruchung durch eine Erschiitterungsmaschine, bei der die watt- 
metrisch gemessene Erschiitterungsleistung als. Funktion der Erschiitterungs- 
frequenz deutliche Resonanzlagen erkennen laéBt. Wertvolle Aufschliisse geben 
auch Dauerversuche. Es sind einige Versuche unternommen worden, um die ein- 
tretende Zerstérung des Materials durch Réntgenuntersuchungen an Ort und 
Stelle feststellen zu kénnen. Jedoch sind die Messungen noch auf Stahldicken 
von 3cm beschrankt. Die Versuche wurden auf Veranlassung der Deutschen 
Reichsbahn ausgefiihrt, die hierfiir besondere MeBwagen eingerichtet hat. 
Johannes Kluge. 
0. Géhner. Schubspannungsverteilungim Querschnitt eines gedrillten 
Ringstabs mit Anwendung auf Schraubenfedern. Ingen.-Arch. 1, 
1—19, 1931, Nr. 1. In einer friitheren Arbeit (Ingen.-Arch. 1, 619—644, 1930, 
Nr. 5; diese Ber. 8. 948) untersuchte der Verf. die Spannungsverteilung in 
Schraubenfedern (kleiner Steigung) mit kreisférmigem Querschnitt. Diese Be- 
trachtungen werden nun auf andere Querschnitte erweitert und fiir den ellip- 
tischen und rechteckigen Querschnitt durchgefiihrt. Dabei wird anstatt mit 
der Querschnittsw6lbung selbst mit emer Spannungsfunktion gerechnet. Es wird 
allgemein gezeigt, daB fiir einen Ringstab mit beliebigem Querschnitt, der eine 
zur Ringstabachse parallele Symmetrieachse hat, die Korrektion des Drillungs- 
momentes in erster Ordnung verschwindet. Fiir Schraubenfedern von recht- 
eckigem Querschnitt werden Federverlangerung und gréBte Schubspannung 
angegeben. Zieher. 


Tetsuwo Noda. On the variable section aerofoil ,,Hiraki-bane“ and 
its merit in the practical application. Journ. Soc. Mech. Eng. Tokyo 38, 
151—154, 1930, Nr. 3 (Auszug aus Home Edition 33, 131—137, Nr. 155). Der 
mit ,,Hiraki-Bane“ bezeichnete Fliigel ist durch eine Teilung des Fliigelendes 
langs der Profilebene gekennzeichnet. Die untere Halfte ‘des Fliigelendes ree 
sich klappenartig nach abwarts neigen. Bei einem Klappenwinkel 2 == 26,1 
steigt der Wert des Auftriebskoeffizienten um 50 % gegen den ungeteilten Fliigel 
(y = 0). Bei einer Anderung von 7 in den gegebenen Grenzen andert sich 
fiir den Maximalwert des Auftriebskoeffizienten der Inzidenzwinkel nicht, der 
etwa 14,5° betragt. Der Geschwindigkeitsbereich des Flugzeuges, der aero- 
dynamisch dem Werte Orie Ay [O73 (C; Ataftriebskoeffizient, Cap oer 
standskoeffizient des Flugzeuges) proportional ist, 14Bt sich ener eye ° 
und ,,in einigen giinstigen Fallen“ um 30% erhdhen. Der ee deg h ie 
wird mit dem Handley-Page-Spaltfliigel B—9 und dem sears ae ok ate 
Report Nr. 260 verglichen. Bei einem nicht durch praktische Er niente o 
grenzten Anfallswinkel erreicht der Handley-Page-Fliigel ebenfalls 2 SE 
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er unter Zugrundelegung des heute bei Flugzeugen ausnutzbaren Anstellwinkels 
von 20° nur um 8% den Geschwindigkeitsbereich erhéht. Der angegebene Klapp- 
fliigel Nr. 260 erreicht eine Steigerung um 12 bis 14%. H#H.J.M. Honigmann. 


Ichiré Tani. Die zweidimensionale Strémung um einen Dreidecker. 
Journ. Soc. Mech. Eng. Tokyo 38, 155—156, 1930, Nr. 3 (Auszug aus Home 
Edition 38, 561—565, Nr. 161). Mit Hilfe einer konformen -Abbildung kann aus 
dem Tandemsystem die Anordnung eines ungestaffelten Dreideckers gewonnen 
werden, der von drei gleichen parallelen Linien gebildet ist. Durch Integration 
der Transformationsgleichung ergibt sich die Beziehung zwischen dem gegebenen 
Verhaltnis h/t und den vier Abbildungskonstanten. Die allgemeine Strémung, 
die in die gewiinschte Strémung tibergefiihrt wird, setzt sich aus einem Parallel- 
strom in der Richtung der reellen Achse, einem Parallelstrom in der Richtung 
der imaginéren Achse und einer Zirkulationsstro6mung zusammen. Die Kon- 
stanten werden aus der Bedingung des glatten Abstrémens mit endlicher Ge- 
schwindigkeit an den Hinterkanten gefunden. Der Auftrieb wird mit Hilfe der 
Blasiusschen Formel ermittelt und hangt von einem Faktor L ab, der angibt, 
um wieviel der Auftrieb des Dreideckers gegeniiber dem Dreifachen eines Ein- 
deckers von der Fliigeltiefe ¢ verkleinert erscheint. L hangt nur von h/t ab, ebenso 
a/t (% Koordinate des Auftriebs-Angriffspunktes, y, = 0). In ein L — hijt- 
Diagramm ist auch die nach Kutta berechnete Linie fiir unendlich viele Fliigel 
(Gitteranordnung) eingetragen, so da L fir die rechnerisch kaum erfaBbaren 
Anordnungen mit mehr als drei Fligeln ziemlich gut interpoliert werden kann. 

5 HE. J. M. Honigmann. 
Tomijiro Moriya. On the aerodynamical interference of propeller 
blades and a new propeller theory. Journ. Soc. Mech. Eng. Tokyo 33, 
159— 162, 1930, Nr. 3 (Auszug aus Home Edition 33, 403—413, Nr. 159). Wenn 
ein Propeller durch einen koaxialen Zylinder mit dem Radius r geschnitten wird, 
erscheinen seine Blatter auf dieser Oberflache als Profile, die periodisch um die 
w-Achse angeordnet sind. Durch Abwicklung des Zylinders entsteht eine endlose 
Serie von Profilen. Die aerodynamische Charakteristik der Propellerblattelemente 
im Radius r ist die gleiche wie die von Profilen in Rostanordnung. Die Ursache 
der aerodynamischen Interferenz zerfallt in zwei Teile: 1. das zweidimensional 
vorausgesetzte Profil befindet sich in einem gedrehten Felde und 2. die Luft- 
bewegung ist durch die Endlichkeit der Profile gest6rt. Das zweidimensionale 
Problem der Rostanordnung ist unter Vernachlissigung der Dicke und Wélbung 
der Profile und unter Voraussetzung eines potentialen Luftstromes gelést. Ist v 
die Fahrgeschwindigkeit des Propellers, D = 2 R dessen Durchmesser, w seine 
Winkelgeschwindigkeit, 

ro Seco 


(42) 
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I’ die Zirkulation, aT und dQ der Schub und die Torsion eines Blattelementes, 

wird fiir jedes Blattelement das Optimum des Winkels gesetzt, die Blattbreite so 

gewahlt, da8 der Energieverbrauch ein Minimum ist, so ergibt sich der Wirkungs- 
grad fiir die ganze Schraube zu 
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ist. E. J. M. Honigmann. 


J.D.Tear and E.J. Lawton. Aircraft compass Acceleration Errors 
and their Compensation. Gen. Electr. Rev. 34, 265—268, 1931, Nr. 4. Im 
Blickfeld des Piloten angebrachte Kompasse sind zu gro8B und lokalen magnetischen 
Feldern ausgesetzt. Schwingungen, durch starke Béen und die gewohnlichen 
Flugmanéver hervorgerufene  starke Beschleunigungen geben Fehlanzeigen 
und AnlaS zu zeitweiligem Schwirren. Der Beschleunigungsfehler haftet dem 
Kompa8system an. Wenn seitliche Beschleunigungen nicht wirken, ist die 
Rotationsachse der KompaSnadel durch eine Pendelaufhangung vertikal gerichtet. 
Kursanderungen lenken die Achse von der wahren Vertikalen ab und die Magnet- 
nadel stellt sich in die Vertikalkomponente des magnetischen Erdfeldes ein. 
Die GréBenordnung dieses Fehlers macht es unmdglich, einen Nordkurs ohne 
Zusatzgerate zam Kompa zu fliegen. Nach der angestellten Berechnung betragt 
die Einstelldauer bei einer Fluggeschwindigkeit von 100 bzw. 150 Meilen pro 
Stunde 12 bzw. 18 Sekunden, welche Zeit im Vergleich zur Periode des Flugzeug- 
kompasses gro ist und Steuerungsfehler bedingt. Es wird ein Kurvenkompensator 
beschrieben, der in Verbindung mit einem Magnetkompa8 ein iibersteuerungs- 
freies Kurshalten erméglicht. EL. J. M. Honigmann. 


Franz Hisner, Giinther Sudeck, Rudi Schréer und Otto Zinke. VergréBerung 
der effektiven Héhe von Flugzeugschleppantennen. S.-A. Luftfahrt- 
forschung 8, 141—154, 1930, Nr. 6. [S. 1636.] E. J. M. Honigmann. 
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Yositaka Mimura. On the Equations of Motion in Thermodynamics. 
Journ. Science Hiroshima Univ. (A) 1, 117—123, 1931, Nr. 2. Eine quasistatische 
Verdnderung eines thermodynamischen Systems, das von n Parametern 2... Wp 


-abhangt, kann durch eine Kurve im n-dimensionalen Raum dargestellt werden. 


Es wird nun eine Funktion L der Zeit ¢, der n Parameter x, und ihrer zeitlichen 
Ableitungen «x, eingefiihrt, die, von 4, bis ¢, integriert, bei einer wirklich ein- 
tretenden Veranderung ein Extremum werden soll. Man erhalt so ein System 
von Lagrangeschen Gleichungen wie in der Mechanik eines Systems von Massen- 


punkten. Beziiglich der Funktion L wird die Annahme gemacht, daf sie in bezug 


auf die Geschwindigkeiten #, separierbar ist und die Zeit nicht explizite enthalt. 
Es kann dann gezeigt werden, da% der nur von den x, abhangige Teil die Entropie 


darstellt. Ferner wird L als lineare Funktion der 2, angenommen. Die Anwendung 


der so erhaltenen Formeln auf ein ideales Gas ergibt fiir ein konservatives System 
die Adiabatengleichung pvY = const. Ruhemann. 


J. Lefévre et A. Auguet. Le probléme des relations entre les chaleurs 


plus économique aux basses températures. 


Nr. 13. 


-93—96, 1931, Nr.4. Vgl. diese Ber. 8. 271. 


1 os. Solution et lois. Pourquoi le travail est 
Be Sonaiec C. R. 192, 819—921, 1931, 


MeStechn. 7, 


J. Miller. Temperaturmessung an fltissigem GuBeisen. Biber. 


oo" 
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W. Claus und R. Hase. Anlege-Pyrometer. ZS. f. Metallkde. 23, 120—123, 
1931, Nr. 4. An einer Kupfer- und einer Marmorplatte werden mit Eisen-Kon- 
stantan-Thermoelementen Messungen der Oberflachentemperatur durchgefiihrt. 
Bei einer Plattentemperatur von 170°C ergaben sich mit Thermoelementdrahten 
von 0,1, 0,5, 1,2 und 3,0mm Durchmesser bei der Kupferplatte MeBfehler von 

0,5, hs 4,2 und — 13,8°C und bei der Marmorplatte von — 5,0, — 5,8, 
— 8,8, — 23,5, — 41,0°C. Die beiden Thermoelementdrahte waren stumptf 
auf ein Silberplattchen von 1mm Dicke und 10mm Durchmesser aufgelétet. 
Das Plattchen wurde an die Oberflache in bekannter Weise angedriickt. Hinweis 
auf die Notwendigkeit von genauen Oberflachentemperaturmessungen in der 
GieBerei- und der Verformungstechnik; Beschreibung eines fiir den Betriebs- 
gebrauch handlichen Oberflachenpyrometers fiir gerade und gekriimmte Ober- 
flachen. Hermann Schmidt. 


Georges Tiercy. Sur une formule donnant la valeur de l’index de 
couleur. OC. R. Séanc. Soc. de Phys. Genéve 47, 41—44, 1930, Nr. 1. [Suppl. 
Arch. se. phys. et nat. (5) 12, 1930, Marz/April.] A. Hbert. 


T. Carlton Sutton. A thermometer for precision calorimetry. Journ. 
scient. instr. 8, 98—103, 1931, Nr. 3. Es wird ein empfindliches Quecksilber- 
thermometer (Stabform) beschrieben, das fur kalorimetrische Messungen geeignet 
ist und Temperaturdifferenzen bis zu 5° auf etwa 0,002° genau zu messen gestattet. 
Als besondere Neuheit wird angefiihrt: das Fiilllen der Erweiterung oberhalb 
des Quecksilberfadens mit einem Stickstoffdruck von 60mm Hg, sowie eine 
langs des Thermometers verschiebbare Linsenanordnung, mit der Parallaxenfehler 
bei der Ablesung vermieden werden. Die Stickstoffiillung verhindert in gewissem 
MaBe das Springen und AbreiBen des Quecksilberfadens, was nach Angabe des 
Beobachters durch schwer zu entfernende Wasserreste verursacht sein soll. Der 
Stickstoffdruck wurde aus diesem Grunde gré8er gewahlt als der Dampfdruck 
des Wassers bei der héchsten Temperatur, welcher das Thermometer ausgesetzt 
ist. GréBere Stickstoffdrucke als 60 mm Hg sind nicht zu empfehlen, da sich dann 
Temperaturanderungen der oberen Erweiterung des Thermometers stérend 
bemerkbar machen. Es wird ferner die Art der Graduierung eines solchen Thermo- 
meters beschrieben, sowie die Vorsichtsmafregeln, die bei exakten Messungen 
za beobachten sind, z. B. Messung bei ansteigender Temperatur, Abkihlung des 
ThermometergefaBes vor Gebrauch durch Eintauchen in Eiswasser. Moser. 


W. Steger. Uber eine beachtenswerte Fehlerquelle bei der Messung 
der relativen linearen Warmeausdehnung keramischer Massen 
nach dem Rohrverfahren. Sprechsaal 64, 351—354, 1931, Nr. 19. Das Rohr- 
verfahren ist fiir die Ausdehnungsmessungen an keramischen Massen in einer 
praktisch brauchbaren Form durchgebildet, wobei die wagerechte Anordnung 
des Rohres eine wesentliche Rolle spielt. Die auftretenden Fehlerquellen werden 
genau untersucht. Vor allem mu8 auf vollstéindiges Warmegleichgewicht geachtet 
werden. Weiter muf eine Gewéhr dafiir vorhanden sein, daB das Temperatur- 
gefalle vom Ofen zum MeSké6rper in richtiger Weise bestimmt wird. Am Schlu8 
seiner Betrachtungen zieht Verf. die Nutzanwendung: Um MeBfehler zu vermeiden 
sind folgende Vorkehrungen zu treffen: diinne MeBkérper, diinne Quarsrohre 
fiir den MeBapparat, laufende Messung der Temperatur an der AuBenseite des. 
Quarzrohres und im Me8k6rper und Angleichen beider Temperaturen aneinander 
durch Regelung des Heizstromes, nur langsames Steigen der Temperatur und endlich 
méglichst stufenloses Regeln des Heizstromes. Hi. Ebert 
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e 
G. W. 0. Howe. A Thermo-regulator Circuit for Direct Current Mains. 
Journ. scient. instr. 8, 111, 1931, Nr. 3. Verf. weist darauf hin, daB der Elektro- 
technik sehr gedient ware, wenn wirklich die von Sumner gemachte Behauptung 
(siehe diese Ber. 8. 587), da& die Induktanz der Spulen die Bildung eines Funkens 
beim Unterbrechen verhindere, wahr ware. A. Ebert. 


W. Edwards Deming and Lola E. Shupe. Note on the Heat Capacity of 
Gases at Low Fressure. Phys. Rev: (2) 37, 220—221, 1931, Nr. 2. Im An- 
schlu8 an friiher (Programm for the Chicago Meeting November 28 and 29, 1930) 
mitgeteilte Berechnungen verschiedener thermischer und thermodynamischer 
Daten von komprimiertem Stickstoff fiir 12 Temperaturen und 14 Drucke 
zwischen — 70 und 600°C und 20 und 1200 Atm. wird die dort abgeleitete Fol- 
gerung, da® sich C, fiir nicht zu hohe Drucke entlang einer Isotherme durch die 
Reihe Cp = 7+ bp* + cp? +--+ darstellen 148t, gepriift. Es werden die 
Konsequenzen dieses Kurvenverlaufs in der Gegend von p = 0 gepriift. Die 
Zustandsgleichung von van der Waals, Callendar u. a. geben (0 O,/\p)7r #0 
fiir p = 0. Die Frage, ob C> die spezifische Warme fiir p = 0 oder nur fiir sehr 
kleine p ist, soll experimentell gepriift werden. Proskauer. 


Frederick D. Rossini. The heat of formation of water. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 6, 1—35, 1931, Nr. 1 (RP. 259). Die Bildungswarme des Wassers 
wird mit kalorimetrischen Prazisionsmethoden neu bestimmt. Das angewandte 
Verfahren bestand in einer direkten Bestimmung des Verhaltnisses zwischen 
der bei der Bildung einer gewogenen Menge fliissigen Wassers bei der Reaktion 
von Wasserstoff und Sauerstoff frei werdenden Warme und einer im Kalorimeter 
elektrisch erzeugten Warmeténung. Bei dieser Substitutionsmethode hangt die 
Genauigkeit hauptsaéchlich ab von der Bestimmung der Wassermasse, Gramm, 
und von der Bestimmung der elektrischen Energie, mittlere Sonnensekunde 
— internationale Volt — internationale Ohm, die an die Standards des Bureau 
of Standards angeschlossen werden konnten. Hine Prazision der Messung wurde 
erzielt durch eine besondere kalorimetrische Technik, eine empfindliche Anordnung 
zur Messung der Temperaturanderung, ein empfindliches Potentiometersystem 
zur Messung der elektrischen Energie und eine geeignete Waage zur Bestimmung 
der Wassermenge. Die Werte von zwei Versuchsreihen, deren jede neun Versuche 
umfaBt, ergeben fiir die Bildungswarme von fliissigem Wasser bei 25°C und 
einem konstanten Druck von 1 Atm. 285775 internationale Joule pro Mol 
(18,0156 g). Die geschatzte Unsicherheit dieses Wertes betragt + 40 Joule. 
Mit den Faktoren 1,0004 und 1,0004/4,185 ist dieser Wert aquivalent 285 890 ab- 
soluten Joule und 68313 cal,;. Die maximale und die durchschnittliche Ab- 
weichung der Versuche in Prozent ist fiir Reihe 1 0,031 bzw. 0,019, fiir Reihe 2 
0,024 bzw. 0,010. Die Werte von Schuller und Wartha (Wied. Ann. 2, 359; 
1877), Thomson (Liebigs Ann. 148, 368, 1873) und Mixter (Amer. Journ. of 


Science 16, 214, 1903) stimmen mit dem hier gefundenen Wert im wesentlichen 
uberein. Proskauer. 


i i ij toffs 
Paul Giinther und Kyrill Wekua. Die Bildungswarme des Jodwassers' ): 
und des Chlormonoxyds. ZS. f. phys. Chem. (A) 164, 193 — 206, ake ag ek 


; f Adsorption and Isotherms in the 
Edward Bradford Maxted. Heats o orp eee ace 


System Platinum—Hydrogen. Journ. chem. soe. eine 
Sept. [S. 1591.] 
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F. L. E. Shibata, S. Oda und S. Furukawa. Thermodynamische Unter- 
suchung von Kaliumchlorid. Journ. science Hiroshima Univ. (A) 1, 55—63, 
1930, Nr. 1; auch ver6ffentlicht in Journ. Chem. Soc. Japan 51, 71, 1930. Verff. 
stellen die folgenden umkehrbaren Ketten zusammen und messen die EMK und 
deren Temperaturkoeffizient zwischen 20 und 35° C. 


gesittigte Lésung von KCl | 
Kaliumamalgam (0,2154°) | a) mit Bodenkérper, HgCl| Hg 
b) ohne Bodenké6rper. ; 


HgCl dient als Depolarisationsmittel. Aus den MeBergebnissen werden unter 
Zuhilfenahme bekannter Daten folgende thermochemischen Werte berechnet: 


Freie Bildungsenergie von KCl... ..... — 97551 cal 
Bildungewaérmeivon K Clio Ven oy. 2, ol OSI EO 
Bildungswarme von. HgCl.. . 32 .°. <7. < 27 = .a08875,, 
Fiktive Lésungswarme von KCl bei 25°C. . . — 3297 ,, 
Gesamte Lésungswarme von KCl bei 25°C . . — 8025 ,, 
Erste Verdinnungswarme von KCl bei 25°C. . Se Os 
Ruhemann. 
H. Eyring und M. Polanyi. Uber einfache Gasreaktionen. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 12, 279—311, 1931, Nr. 4. [S. 1582.] Ruhemann. 


Hakar Masumoto. On the Thermal Expansion of the Alloys of Iron, 
Nickel and Cobalt, and the Cause of the Small Expansibility of 
Alloys of the Invar Type. Se. Rep. Téhoku Univ. 20, 101—123, 1931, 
Nr. 1. Nach den Ergebnissen der zwischen 30 und 100° bestimmten Ausdehnungen 
der binéren und ternéren Legierungen von Fe, Ni und Co besitzt allgemein die 
hexagonale feste Lésung einen gréBeren, die «-feste Lésung einen kleineren Aus- 
dehnungskoeffizienten als die y-feste Lésung. Die Ausdehnungskoeffizient- 
Konzentrationskurve der Fe-Ni-Legierungen weist ein Maximum bei 25°% Ni 
und zwei Minima bei 18 und 36,5 °% Ni auf. Bei den Fe-Co-Legierungen beobachtet 
man eine Richtungsénderung und ein Maximum bei etwa 79 und 95 °% Co und ein 
kaum merkliches Maximum bei 35 °%, Co, im Ni-Co-System ein schwaches Mini- 
mum bei rund 70°% Co. Das in den Fe-Ni-Legierungen bei 18 und 25°, Ni auf- 
tretende Minimum und Maximum wird durch Zusatz von Co zuerst rasch, dann 
allmahlich geschwacht, um bei 40° Co véllig zu verschwinden. Das Invar- 
minimum bei 36,5 °, Ni verringert sich mit zunehmendem Co-Zusatz bis zu einem 
Minimum bei 5 °% Co und wachst dann rasch an. Fiir die Legierungen vom Invartyp 
mit geringer Ausdehnung wurde sie von der Temperatur der fliissigen Luft bis 
in die Nahe des kritischen Punktes (350°) bestimmt. Der geringste beobachtete 
Wert war bei Zimmertemperatur kleiner als 10-7. Diese Superinvarlegierungen 
enthalten 63,0 bis 63,59 Fe, 30,5 bis 32,5°% Ni, Rest (4 bis 6°4) Co. Da beim 
Superinvar der kleinste Ausdehnungskoeffizient im gegliihten Zustand auftritt, 
sind diese Legierungen véllig stabil. Bei diesen ternéren Legierungen wurde durch 
einen geringen Mn-Zusatz die A;-Umwandlung erniedrigt. Die Anderung der Aus- 
dehnung mit der Konzentration wird durch die Gefiigedinderung der Legierungen 
gedeutet. Die sehr kleine Ausdehnung des Invar wird durch magnetische Daten 
(der relativen Form der Sattigungs-Magnetisierungskurve und der kritischen 
Punkt-Kurve) erklart, ohne daB es nétig ist, die Existenz einer Verbindung 
Fe,Ni oder einer A;-Umwandlung anzunehmen. Berndt. 


W. H. Rodebush. The Entropy of Hydrogen. Phys. Rev. (2) 37, 221, 1931, 
Nr. 2. Es wird die Ubereinstimmung der eigenen Berechnungsmethode der Entropie 


- 


‘auch innerhalb des Steinteils ungleichimaSig verteilt sein kann. Bei 
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(Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 678, 1929) mit der von Giauque und Johnson 
(Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 3221, 1928) betont. Es wird die Definition des 
Entropiebegriffes fiir die Falle Wasserstoff —Helium und Ortho- und. Parawasser- 
stoff gepriift. Fiir chemische Gleichgewichte kann nur die Entropie des Gleich- 
gewichtsgemisches als wesentlich anerkannt werden. Die Entropie des Wasser- 
stoffs mu8 in eine theoretische und empirische (31,23) geschieden werden. 
Proskauer. 
Yositaka Mimura. On the Foundation of the Second Law of Thermo- 
dynamics. Journ. science Hiroshima Univ. (A) 1, 483—53, 1930, Nr. 1. Bei der 
Betrachtung der méglichen Begrenzungen eines thermodynamischen Systems 
unterscheidet Verf. zunadchst zwischen mechanischer Kopplung, bei der Energie- 
austausch zwischen System und Umgebung nur durch Verdnderung von geo- 
metrischen Parametern stattfindet, und thermischer Kopplung, bei welcher die 
geometrischen Parameter unverandert bleiben. Durch Kombination dieser Falle 
ergeben sich vier médgliche Randbedingungen. Mit Hilfe halbdurchlassiger 
Energiewande, durch die Reibungswarme in das System gelangen kann, kommt 
Verf. zu weiteren Grenzbedingungen und zu dem Ergebnis, daB quasistatische 
Prozesse, die durch eine kontinuierliche Kurve im n-dimensionalen Zustands- 
diagramm darstellbar sind, nicht notwendigerweise reversibel sein miissen. 
Wahrend bei zwei Parametern das Axiom von Carathéodory iiber die Existenz 
von Zustanden, die durch adiabatische quasistatische Prozesse nicht ineinander 
uberfiihrbar sind, entbehrlich ist, ist dies bei Systemen, die von n Parametern 
abhangen, nicht mehr der Fall. Verf. gelangt schlieBlich zu einer ,,neuen Thermo- 
dynamik“', in der neben obigem Axiom noch die Irreversibilitat der Reibung 
als Forderung auftritt. Ruhemann. 


F. Paneth und Wm.D.Urry. Heliumuntersuchungen. IX. Uber den 
Heliumgehalt in Eisen und in den akzessorischen Bestandteilen 
von Hisenmeteoriten sowie in irdischen Metallen. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 152, 127-149, 1931, Nr. 1/2. Um den Heliumgehalt in Meteoriten festzustellen, 
wurden diese in luftfreier Salzséure unter vélligem Abschlu8 von Luft und radio- 
aktiven Verunreinigungen in einer in der Untersuchung beschriebenen Apparatur 
gelést. Die Methode wurde so ausgearbeitet, daf an derselben Probe, die auf 
Heliumgehalt gepriift wurde, auch der Radiumgehalt festgestellt werden kann, | 


'woriiber spater noch berichtet werden soll. Die in verschiedenen Proben desselben 


Meteoriten gefundenen Radium- und Heliumwerte brauchen nicht immer zu- 
einander gehoren, falls der Meteorit in dieser Hinsicht nicht homogen ist. Dadurch 
ergeben sich aber Fehler in der Altersbestimmung der Meteorite. Die Heliummenge 
im Eisen von 38 Eisenmeteoriten wurde nach Wegnahme des Wasserstoffs und 
weiterer Verunreinigungen in einem Hitzdrahtmanometer [vgl. den vorhergehenden 
Bericht, ZS. f£. phys. Chem. (A) 152, 110, 1931] gemessen; die gefundenen Were 
lagen bei 37 Meteoriten zwischen den Grenzen 0,23. 10~ & und 36 . 10— em 

pro Gramm Metall, schwankten im Verhaltnis von rund |: 150, wahrend ein einziger 
Meteorit (Savik) nicht einmal den tausendsten Teil der geringsten in den anderen 
Meteoriten gefundenen Heliummenge aufwies. Der Heliumgehalt in den akzessori- 
schen Bestandteilen der Eisenmeteorite, wie Troilit und Schreibersit, ist von der- 
selben GréBenordnung wie im Hisenteil der Meteorite. Es wird ein bireets 
beschrieben, das die getrennte Analyse des Eisen- und Steinteils shee a oe a 
und Mesosideriten erméglicht. Hierbei ergab sich, daB nicht nur der Heliumgeha 


: q : ase ces ar aos dern da das Helium 
im Stein den des Eisens um ein Mehrfaches tiberschreitet, sondern da ee 


suchung irdischer Metalle zeigte es sich, da awei Kupfervorkommen keine nach- 
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weisbare Heliummenge~ enthalten, wahrend von zwei Vorkommen irdischen 
Eisens das eine (Disko) eine geniigende Menge Helium besitzt, um eine geologische 
Altersbestimmung zu erméglichen. Es wurde die Heliumabgabe von Ejisen- 
meteoriten in Abhangigkeit von der Temperatur untersucht und festgestellt, 
da auch bei mehrstiindigem Erhitzen bis auf 1000° nicht mehr als einige Prozent 
der Heliummenge entweichen. Hieraus und aus der etwas héheren Heliumabgabe 
von Feilspainen, verglichen mit der kompakter Stticke, wird geschlossen, daB 
nur an der Oberflache der Eisenmeteorite Helium abgegeben werden kann, das 
im Innern eingeschlossene Helium aber selbst bei Gliihtemperatur nicht imstande 
ist, nach auBen zu dringen. Diese Tatsache, die mit der friiher festgestellten 
Unfahigkeit des Heliums, durch gliihendes Palladium zu diffundieren, véllig 
iibereinstimmt, beweist, daB der iibliche Einwand gegen die Zuverlassigkeit 
von Altersbestimmungen nach der Heliummethode, der sich auf das leichte 
Diffundieren von Helium aus Mineralien bezieht, fiir Eisenmeteorite nicht gilt. 
Ebenso geben Eisenmeteorite im Gegensatz zu Mineralien selbst nach langem 
Liegen an der Luft kein Helium ab. Durau. 


U. Dehlinger. Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. II. Die 
Allotropie der reinen Metalle. ZS. f. Phys. 68, 535—542, 1931, Nr. 7/8. 
Zur Erklarung der Umwandlung von AuCu muBte eine bei Erhéhung der Gitter- 
symmetrie zunehmende temperaturunabhangige Entropie des Valenzelektronen- 
systems im Metall angenommen werden. Mit derselben Annahme kénnen nun auch 
die thermodynamischen Verhaltnisse bei den Elementen Cer, Kobalt und Thallium 
erklart werden, wo aus dem bei niederer Temperatur stabilen hexagonalen Gitter 
bei héherer Temperatur ein kubisches mit gleicher Koordinationszahl entsteht. 
Nimmt man an, dab die spezifische Warme der beiden Modifikationen sich nicht 
unterscheidet, so ergibt sich zwischen ihnen eine Entropiedifferenz von 
0,083 cal/Mol® bei Co und 0,097 bei Tl. Auch bei Erhéhung der Koordinationszahl 
ist eine Entropieerhéhung anzunehmen; so la&t sich in Ahnlicher Weise der Uber- 
gang des f- ins y-Hisen erklaren. Wie aber aus der annahernden Giiltigkeit 
des Curieschen Gesetzes beim letzteren zu entnehmen ist, existiert hier ein nicht 
mehr entartetes Elektronensystem, dessen freie Energie nicht mehr linear von 
der Temperatur abhangt. Mit Hilfe der Formeln Paulis und den gemessenen 
Umwandlungswairmen 8 — y und y — 6 wird der Temperaturverlauf der Differenz 
der freien Energien eines freien Elektronensystems im raum- und im flichen- 
zentrierten Eisen abgeschatzt.. Um sie beim Umwandlungspunkt Bf — y zu Null 
zu machen, ist noch eine Entropiedifferenz von 1,1 cal/Mol® anzunehmen. Mit 


sehr guter Annéherung wird sie dann auch beim Umwandlungspunkt y — 6 


za Null. Dehlinger. 


Edmund Kurzyniec. Uber das System Calcium—Wismut. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1931, S. 31—58, Nr. 1. Vgl. diese Ber. S. 1082. Scheel. 


F. Burriel. Physikalisch-chemische Untersuchung einiger bei ge- 
wéhnlicher Temperatur fester organischer Verbindungen, die als 
Temperaturstandards vorgeschlagen werden. Anales Soc. Espanola, 
Fisica Quim. 29, 89—125, 1931. Als Fixpunkte zur Kalibrierung von Thermo- 
metern wurde Schmelz- und Siedepunkt folgender sorgfaltig gereinigter Substanzen 
bestimmt: Salol, Schmelzpunkt 41,689; Benzophenon, Schmelzpunkt 47,85° 
Siedepunkt 305,9°; Naphthalin, Schmelzpunkt 80,069, Siedepunkt 217 960: 
Benzoesiure, Schmelzpunkt 122,459, Siedepunkt 250,08 ; Phthalsdiureanhydrid, 
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Schmelzpunkt 131,609, Siedepunkt 285,19; Mannit, Schmelzpunkt 166,009; 
Anthracen, Schmelzpunkt 216,02, Siedepunkt 339,99; Carbazol, Schmelzpunkt 
240,32; Anthrachinon, Schmelzpunkt 284,89, Siedepunkt 376,8°. Dielektrizitats- 
konstante (im fliissigen Zustand), Viskositit, Oberflachenspannung und Ver- 
brennungswarme dieser Verbindungen wurden ebenfalls untersucht. Die in zahl- 
reichen Tabellen zusammengestellten MeGergebnisse werden mit den unvoll- 
standigen und sich oft widersprechenden Angaben der Literatur verglichen. 

_ * Wreschner. 
Walter Haller. Uber die Léslichkeit von Mischkérpern. Kolloid-ZS. 55, 
6—9, 1931, Nr. 1. Die Bodenkérperregel von Wo. Ostwald weist die Abhangig- 
keit der Léslichkeit von Kolloiden von der relativen Menge des Bodenké6rpers 
auf. Es wird in vorliegender Arbeit untersucht, ob diese Erscheinung aus dem 
allgemeinen Charakter des Mischkérpers, ein Gemenge aus verschiedenen wohl- 
definierten Phasen (z. B. ein Salzgemisch) oder ein Gel, zu erklaren ist, oder ob 
besondere kolloidchemische Variablen (Adsorption, Quellung) zur Erklarung 
heranzuziehen sind. An Hand von Gleichgewichtsbetrachtungen werden theoretisch 
Beziehungen abgeleitet, die sowohl bei heterogenen Phasengemischen als auch 
bei Gelmischkérpern die Abhangigkeit der Léslichkeit von der Bodenkorper- 
menge (1/7) ergeben und sich durch ansteigende, zur M-Achse konkave Kurven dar- 
stellen lassen. Zur Erklarung abweichender Kurventypen sind kolloidchemische 
Variablen heranzuziehen. Proskauer. 


P. Bary et E. Fleurent. Sur la loi de dégradation des solutions ‘de 
caoutchouce en fonction du temps a diverses températures. C. R. 
192, 946—948, 1931, Nr. 16. Beim Erhitzen von Kautschuk auf nur wenig erhéhte 
Temperaturen dndert sich dessen chemische Zusammensetzung nicht und die 
stattfindenden physikalischen Anderungen sind reversibel. Bei Verwendung 
von Kautschuklésungen tritt ebenfalls keine chemische Veranderung ein, dagegen 
irreversible Depolymerisation, die leicht durch Viskositaétsmessungen verfoigt 
werden kann. Diese Degradation D der Micellenstruktur 148t sich ausdriicken 
durch D = 1/n — 1, worin 7 die relative Viskositat der Losung (Viskositat des 
Lésungsmittels = 1) bedeutet. Die Depolymerisationsgeschwindigkeit ist von 
der Temperatur abhangig, fiir den Abfall der Viskositaét erhalt man eine hyper- 
bolische Kurve: (7 — 1) (t+ @ = A), worin © eine je nach den Versuchs- 


bedingungen positive oder negative Konstante darstellt. Durch Ersatz von 


tistik, insbesondere 


(¢ + 9) durch 7 erhalt man 7 = A.D. Fiir verschiedene Lésungsmittel wurden 
folgende Werte erhalten: 


Depolymerisation 2%iger Kautschuklésungen 
ES 


T berechnet fir 4 = 1,1 


i r 
Tsdangemitvel | oT a a | A | wD 
IBOTZOL wea. ia. - ey | 80 3540 | 35 400 
uJ nie 93,5 58,78 o878 
Ca eae | 138—140 18,15. | Ds cue 


infu i i sikalische Sta- 
-D . Elementare Einftthrung in die physi 
Bee Gass a in die Theorie des metallischen Zustandes. 


ij Q 1 itsch, mit 
i lib tzt und erginzt von Eugen Rabinow! sch, 
Bea ncthvon Mi. Boo Abbildungen. VII u. 1185. Lerpzig, Verlag 


einem Vorwort von M. Born. Mit 5 Séhicel. 


von S§. Hirzel, 1931. [S. 1555.] 


1578 3. Warme. — 4. Aufbau der Materie 


ten Bosch. Eine einheitliche Gleichung fiir den Warmetibergang 
strémender Fliissigkeiten in Réhren. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 468, 1931, 
Nr. 15. Die Ergebnisse der Messung des Warmeiiberganges von Eagle und 
Ferguson werden mit der theoretischen Gleichung von Prandtl in der ab- 
geinderten Form von ten Bosch verglichen. Es ergibt sich bei Wasser- 
geschwindigkeiten bis zu 1,5 m/sec eine sehr gute Ubereinstimmung. Die Ab- 
weichungen bei gréBeren Geschwindigkeiten fiihrt Verf. darauf zurtick, daB bei 
den Versuchen von Eagle und Ferguson der ausgebildete Strémungszustand 
noch nicht ganz erreicht oder die Messung der mittleren Flissigkeitstemperatur 
nicht ganz einwandfrei war. Erk. 


Em. Lubojatzky. Der Warmeaustausch in Regeneratoren. Metall u. 
Erz 28, 205—214, 1931, Nr. 9. 


W. Liesegang. Warmetechnische Messungen an Kammerd6fen. Ber. 
D. Ker. Ges. 12, 187—196, 1931, Nr. 4. H. Ebert. 


Shird Nukiyama and Yasusi Tanasawa. On an electric experiment upon 
the flow of heat, axial symmetry about an axis. Journ. Soc. Mech. 
Eng. Tokyo 38, 137—142, 1930, Nr. 3 (Auszug aus Home Edition 33, 434—451, 
Nr. 159). Betrachtet man den stationaren WarmefluB von einem in der Erde 
verlegten, mit Dampf von 100° C erfiillten Rohre, zu einer ebenen Erdoberflache 
mit* unbegrenzter Ausdehnung von 0°C, so ist die Temperatur eines Punktes 
mit den Koordinaten x, y durch die bekannte Laplacesche Differentialgleichung 
27 /da? + 02 7'/dy? = 0 bestimmt, defen Lisung 7 = f(x, y) eine reine Orts- 
funktion, unabhangig von Konstanten und Koeffizienten thermischer oder ma- 
terieller Natur ist. Wird an Stelle des Dampfrohres ein zylindrisches Kabel von 
gleichem Durchmesser wie das Rohr gesetzt, dessen Potential 100 Volt betragt, 
wahrend die Erdoberflache auf dem konstanten Potential 0 erhalten wird, so ist 
das Potential jedes Punktes ganz analog durch die Gleichung 0? V /d x? + 02V/dy2=0 
und die Lésung V = f(a, y) bestimmt. Hat ein Punkt im ersten Falle eine 
Temperatur z. B. von 50°C, so betragt sein Potential im zweiten Falle 50 Volt. 
Nicht nur die Temperaturverteilung, auch der WarmefluB kann auf diese Weise 
ermittelt werden. Der WarmefluB Q ist durch die Gleichung Q = K; .4.8. AT 
bestimmt, der elektrische Strom J durch J = Ke.0.8s.AV; Ki; = K, = K™ 
ist der dimensionslose Formfaktor, der nur von der geometrischen Gestalt der 
Oberflachen abhangt, zwischen denen die Temperatur- bzw. Potentialdifferenz AT 
bzw. AV herrscht; Aist die Warme- und ¢ die elektrische Leitfahigkeit, s die Ent- 
fernung der beiden Oberflichen. Die Vorteile elektrischer Messungen gegen 
warmetechnische sind die kurze Dauer bis zur Erzielung des Beharrungszustandes 
und die gréBere Genauigkeit elektrischer MeBmethoden gegen die wiarmetech- 
nischen. Die Methode ist nicht nur auf den zweidimensionalen, sondern auch 
auf den axialsymmetrischen Warmeflu8 anwendbar. Die experimentelle Durch- 
fiihrung geschieht mit Hochfrequenzstrémen, um Polarisationserscheinungen 
zu vermeiden. Statt des Stromes wird der Widerstand mit Wheatstonescher 
Briickenschaltung gemessen. In der auszugsweisen Wiedergabe der Arbeit fehlen 
alle Abbildungen und Diagramme, was das Versténdnis fiir die experimentelle 
Durchfiihrung erschwert. Als Beispiele werden angefiihrt: 1. Die Ermittlung 
des prozentuellen Fehlers des Warmeflusses pro Flacheneinheit bei der Annahme 
eines unendlichen langen Hohlzylinders gegen einen solchen mit endlicher Lange, 
wenn die Basisflachen und die Oberflache die Temperatur 0°C und die innere 
Zylinderflache die Temperatur 7° hat. 2. Die Ermittlung der Verluste (Entropie- 
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zunahme), die sich infolge des Warmeflusses durch Schaft, Lauf- und Leitrader 
einer Reaktions-Dampfturbine im Beharrungszustand ergeben. 

H. J. M. Honigmann. 
N. Broglio. Hochfrequenzofen als neues Stahlwerks-Produktions- 
mittel. AEG-Mitt. 1931, S: 37—42, Nr. 2. Der in einem westdeutschen Stahlwerk 
zur Erzeugung von Edelstahlen seit zwei Jahren ununterbrochen in Betrieb 
befindliche kernlose Induktionsofen wird in Aufbau und Anlage beschrieben. 
Der Ofen ist zur Aufnahme von 300 bis 1200 kg Schmelzgut bestimmt. Ein 
Transformator von 300kVA Leistung entnimmt den Strom dem Liefernetz 
und fiihrt ihn zu einem Umformeraggregat, aus dem ein Einphasengenerator 
von 2000 Hertz, 1200 Volt und 50 Amp. den Ofenkreis speist. Der eigentliche 
Ofen besteht aus einer Spule mit gegeneinander isolierten Windungen von flach 
gepreBtem und wasserdurchstrémtem Kupferrohr, in deren Innerm das vor- 
behandelte Tiegelmaterial zur Auskleidung verwendet wird. Parallel zu dem Ofen 
liegt in Art einer Stromresonanzschaltung eine variable Kondensatorbatterie 
von 1600 kW Blindleistung, um den cos y der mit der Belastung verschiedenen 
Selbstinduktion der Ofenspule anzugleichen. Die Herstellung einer Schmelze 
von 300 kg erfordert vom Einsatz bis zum AbgieBen 85 Minuten. Wegen der 
Einzelheiten der Schaltung und Bedienung, des Stromverbrauchs und der Durch- 
fiihrung der metallurgischen Prozesse sei auf das Original verwiesen. Sowohl 
in technischer als auch in wirtschaftlicher Beziehung wird auf eine aussichtsreiche 
Zukunft des Hochfrequenz-Schmelzverfahrens hingewiesen. Kussmann. 
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Karl K. Darrow. Elementare Einfiihrung in die .physikalische Sta- 
tistik, insbesondere in die Theorie des metallischen Zustandes. 
Aus dem Englischen tibersetzt und erganzt von Eugen Rabinowitsch, mit einem 
Vorwort von M. Born. Mit 5 Abbildungen. VII u. 1188. Leipzig, Verlag von 
S. Hirzel, 1931. [S. 1555.] } Scheel. 


H. Ebert. Fortschritte der Vakuumtechnik. IV. Glas u. Apparat 12, 
65—67, 1931, Nr. 9. Es werden die wichtigsten seit Juni 1930 bekannt ge- 
wordenen Neuerungen in der Vakuumtechnik besprochen. H. Ebert. 


H. Reininger. Der gegenwartige Stand réntgendiaskopischer Priifungs- 
moglichkeiten. Werkstattstechn. 25, 925 —230, 1931, Nr. 9. Hs wird zuerst 
darauf hingewiesen, daB unter allen Réntgen-Priifungsverfahren das diaskopische 
am einfachsten und fiir den Werkstattenbetrieb als Kontrollmittel hervorragead 
geeignet ist. An eine kurze Darstellung der Grundlagen des Durchleuchtungs- 
verfahrens schlieBt die Beschreibung der derzeitigen apparativen Hilfsmittel an. 
Nach Besprechung einiger neuerer Ergebnisse werden die Kosten eres 
suchungen dargelegt. Zum Schlu8 werden die Grenzen der Anwendbarkeit de 


b : 
Roéntgenpriifung erlautert. Neuburger 


i istribution du dépdt actif 
S. Rosenblum et M. Valladares. Figures de distri u di ata 
sur les électrodes. C. R. 192, 939—940, 1931, Nr. 16. Zum Studium der ort 


lichen Verteilung des aktiven Niederschlages, Uenpatol 12 ee be greet 
; c anki A+ )O8D e 
trischen Feldes aus einer mit Th Em beschickten as ae Cap ase aaNte 


absetzt, wurden diese nachher auf photographische Pl 
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Schwarzungsbild entwickelt. Es ergaben sich Bilder, die den Formen der Lichten- 
bergschen Figuren ahnlich waren. Unabhangig von der Natur der Elektroden 
ergaben sich blumenartige Gebilde mit einem nichtaktiven Zentrum, dessen Lage 
von der gegenseitigen Orientierung der Elektroden abhangt. Die nahere Unter- 
suchung dieser Erscheinung wird angektindigt. K. W. F. Kohlrausch. 


W. F. G. Swann and C. del Rosario. The effect of radioactive radiations 
upon euglena. Journ. Franklin Inst. 211, 303—317, 1931, Nr. 3. Es wird 
untersucht, mit welcher Geschwindigkeit Euglenazellen, die den «-Strahlen der 
in Wasser geloésten Ra-Emanation ausgesetzt werden, getétet werden. Das Ab- 
sterben wurde proportional der Emanationsstirke gefunden und der Zahl der 
noch lebenden Zellen; ein Befund, der in Ubereinstimmung steht mit der Annahme, 
daB der Tod der Zelle durch das einmalige Getroffenwerden einer empfindlichen 
Sphare durch ein «-Teilchen hervorgerufen wird. Fur den Fall, daB nicht ein, 
sondern zwei Treffer auf die empfindliche Sphare zur Hervorrufung des Todes 
notwendig waren, gelangt die Theorie zu Folgerungen, die mit der Erfahrung 
nicht in Ubereinstimmung stehen. Aus den experimentellen Daten kann man die 
GroBe des empfindlichen Volumens bestimmen; der Durchmesser desselben ist 
von etwa gleicher GréBe wie der Kern der Euglenazellen. K. W. #. Kohlrausch. 


R. Wierl. Elektronenbeugung und Molekiilbau. Ann. d. Phys. (5) 8, 
521— 564, 1931, Nr. 5. Es wird gezeigt, da die Winkelverteilung eines Strahles 
homogener schneller Elektronen nach dem Durchqueren eines molekularen 
Dampfstrahles charakteristisch ist fiir die Struktur des einzelnen Molekiils des 
untersuchten Dampfes. Ordnet man dem Elektron nach de Broglie eine Wellen- 
lange zu, so ist die von P. Debye theoretisch begriindete und fiir Réntgen- 
strahlen experimentell durchgefiihrte interferometrische Abstandsmessung am 
einzelnen Molekitil sinngemaéB auf die Elektronenbeugung iibertragbar. Es wird 
die theoretische und experimentelle Methodik ausfiihrlich dargestellt. Die Ergeb- 
nisse der Abstandsmessung an den bisher untersuchten Molekiilen sind: 


Atomabstand in A--E. 


Molekil Molekil Atomabstand in A.-E. 

Brio a petal ope uits Br—Br 2,28 + 0,06 | CH,Cl,. . Cl—Cl 3,16 + 0,08 
CO pw ha slaw hs O—O 2,26 + 0,08 | CH;Cl . . .|| C—Cl 1.85 + 0,06 
LO Shy oan eto cre | s—S 3,16 + 0,08 | CBr,. . . .|| Br—Br 3,35 + 0,08 
SOre ese a ns | S—O 1,373=0,05" | BCly 2s: Cl—Cl 3,03 + 0,05 
NgO.. 2). NYOL 4,100.04") PO ear 3,18 + 0,06 
CC, ..../ ‘Cl—Cl’ | 2,98+0,08 |'C.H,. .°.'./) C-Can | 189 2 ops 
SiCl, Cll, -7123'90%4-0 06" | °C. Be, C—C(al) | 1,51 + 0,08 
Ge Cl, cl—Cl__ | 3,43+.0,08 | 6, Hy, C—C(al) | 1,52 + 0,08 
TiCl, Cl—-Ch_. | 3,61: 0,08 11,0, Hy, 

Sn Cl, cl—cl_ | 3,81 + 0,08 CH | Ce ee 
CHCl, Cl=Cl » | 8,044 0.04 


Anmerkung: Gegeniiber der Originaltabelle ist bei N,O nur der N—O-Abstand 


angegeben, da zwischen der Konfiguration N—O—N und der wahrscheinlicheren 
N—N-—O nicht entschieden werden kann. 


Fur die Tetrahalogenide ist die tetraedrische Struktur wahrscheinlich gemacht. 
Beim Ubergang vom CCl, zum CHCl, und CH,Cl, tritt eine Winkelspreizung 
unter guter Konstanz des C—Cl-Abstandes ein. PCl, ist pyramidal gebaut. 


7 
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Benzol ist eben, im Gegensatz zum tetraedrisch gewinkelten Cyclohexan, was 
aus der Intensitatsverteilung der Streubilder ersichtlich ist. An den Kohlen- 
wasserstoffketten wird der Abstand der C-Atome von ihrem nachsten und. tiber- 
nachsten Nachbarn vermessen, wobei Winkelung und freie Drehbarkeit wahr- 
scheinlich gemacht ist. Wierl. 


K.P. Jakowlew. Uber die Absorption der Kanalstrahlen durch feste 


Korper. ZS. f. Phys. 63, 114—128, 1930, Nr. 1/2. Die Absorption von Wasser- 
stoff- und Neonkanalstrahlen in diinnen (0,4 bis 1,9 « dicken) Hautchen von Glas, 
Glimmer, Aluminium und Platin wurde nach einer Kompensationsmethode 
gemessen. Hine Halfte des Kanalstrahlenbiindels fiel direkt auf ein Thermo- 
element, wahrend die andere Halfte zuerst das betreffende Hautchen durchsetzte 
und dann auf ein ahnlich gebautes Thermoelement fiel. Das Verhaltnis der Stréme 
wurde gemessen. Die Absorption beider Strahlenarten ist am geringsten in Glas, 
dann folgt Glimmer, die Metalle absorbieren viel starker, besonders Platin. Bei 
gleichen Entladungsbedingungen werden die Neonstrahlen bedeutend starker als 
die Wasserstoffstrahlen absorbiert. Der Absorptionskoeffizient wachst mit der 
Dicke der absorbierenden Schicht. Die Entladungsspannung betrug 42 bis 45 kV. 

J. Holtsmark. 
Kyuzi Matukawa and Ken’ichi Shinohara. A Method of Obtaining the 
Hull-Debye-Scherrer Pattern of Cathode Rays. Bull. Inst. Phys. 
Chem. Res. 10, 61—64, 1931, Nr. 1 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 283/285, 1931) 10, 5—6, 1931, Nr. 1 (englisch). 
Die angewandte Methode, Hull-Debye-Scherrer-Ringe von Metallen durch Ka- 
thodenstrahlen zu erhalten, besteht darin, daB man ein Strahlenbiindel durch eine 
diinne Metallschicht sendet und die Streustrahlen auf einer photographischen 
Platte hinter der Schicht auffangt. Es wird gezeigt, daB ganz feine Beugungsringe 
von einer Metallschicht erhalten werden, wenn die Schicht auf eine Glasplatte 
aufgespritzt worden war und das einfallende Strahlenbtindel streifend die Glas- 
platte beriihrte. Die photographische Platte war 7 cm von der Schicht entfernt. 
Die Energie der ausgelésten Elektronen wurde bei 10 bis 30 kV benutzt; es wurden 
Beugungsringe von Platin, Gold und Silber aufgenommen. Die Radien der aus- 
gemessenen Ringe stimmen gut mit denjenigen iiberein, welche nach der Bragg - 


_schen Beziehung berechnet wurden, unter Anwendung der bekannten Gitter- 


setzung der vom Verf. im Jahre 1910 fiir Kz 


konstanten und der Wellenlaéngen der Kathodenstrahlen A, Burmester. 


G. P. Baxter, Mm M. Curie, 0. Hénigschmid, P. Lebeau und R. J. Meyer. Bericht 
der Atomgewichtskommission der internationalen Union fiir 
Chemie. Chem. Ber. (A) 64, 93—105, 1931, Nr. 5; Journ. Amer. Chem. Soe. 53, 
1627 — 1639, 1931, Nr. 5. In dem Bericht sind die seit 1. Januar 1930 erschienenen 


_ Arbeiten beriicksichtigt; das Zahlenmaterial ist ausfithrlich wiedergegeben, die 


Darstellungs- und Reinigungsmethoden der Stoffe werden nur ee ee 
H. E. Watson. Atomic Weight of Krypton. Nature 127, 631, 1931, maa ce 
(Kurze Mitteilung.) Die Feststellung Astons, da8 das bisher rae oe vee 
gewicht des Kryptons zu niedrig ist, veranlaBte den Vert., eine neue ee ee 8 
an einer besonders reinen Probe durch Vergleich der Dichte mit : es " 
des Sauerstoffs auszufiihren. Bei 25° waren die Drucke, bei ee manors ; 
Gase die gleiche Dichte hatten, 301,15 bzw. 787 8 mm. Daraus ae Pee ee 
Atomgewicht des Kryptons der Wert 83,71, unter der Annahme, da 


; orti sind; bei Ein- 
ibilita i ii i Yase einander proportional sind; bei Ew 
pressibilitatskorrektionen fiir beide Gase “oe Se cian Kompressibilitat 
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erhalt man den Wert 83,62. Die Resultate sind noch nicht als endgiiltig zu be- 
trachten; der von Aston angegebene Wert von 83,77 ist aber wahrscheinlich 
genauer als der bisher giiltige von 82,9. Scharnow. 


Adolf Parts. Uber die Dipolmomente von primaren, sekundaren 
und tertidren aliphatischen Halogenderivaten. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 12, 312—322, 1931, Nr. 4. In verdiimnter benzolischer Losung werden die. 
Dipolmomente folgender Halogenderivate gemessen: 1-Chlorpropan p = 1,94 
. 10-18 elst. Einh., 2-Chlorpropan 2,04, Isoamylchlorid 1,92, tert. Amylchlorid 
2,14, 1-Brompropan 1,94, 2-Brompropan 2,09, Isoamylbromid 1,93, tert. Amyl- 
bromid 2,25, Allylbromid 1,79, 1-Jodpropan 1,85, 2-Jodpropan 1,99, Isoamyl- 
jodid 1,83, tert. Amyljodid 2,18. Das Ultrarotglied ist hierbei gleich Null gesetzt, 
die Momente liegen also etwas zu hoch. Die Polarisation des gelésten Stoffes 
bei unendlicher Verdiinnung wird rechnerisch, nicht wie bisher graphisch, ermittelt. 

O. Fuchs. 
Adolf Parts.) Die Dipolmomente von Benzyl-, Benzal- und Benzo- 
trichlorid. ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 323—326, 1931, Nr. 4. Fur Benzylchlorid, 
Benzalchlorid und Benzotrichlorid werden aus benzolischer Losung die Momente 
1,85, 2,05, 2,15 gefunden. Eine Spreizung der Valenzen des zentralen C-Atoms, 
ahnlich der bei den Methanhalogeniden, wird durch die Anwesenheit der groBen 
Phenylgruppen verhindert. O. Fuchs. 


Hans Fromherz. Dipolforschung und Stereochemie. ZS. f. Elektrochem. 
37, 272—277, 1931, Nr. 5. Verf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick iiber 
die Anwendung von Dipolmessungen auf die Stereochemie. Da die Arbeit prin- 
zipiell Neues nicht enthalt, geniigt es hier, den Inhalt in Stichworten anzugeben: 
Klassische Stereochemie, elektrischer Aufbau der Molekiile, Dipole, Bindungs- 
momente, homologe Reihen, Tetraedermodell, Vektoraddition der Gruppen- 
momente, Induktionseffekte, Vorzeichen der Gruppenmomente,  gerichtete 
Valenzkrafte, Valenzwinkel am Sauerstoff, freie Drehbarkeit an der C—C-Bindung, 
Cis—trans-Isomerie, Stereochemie und Quantenmechanik (Kugelsymmetrie des 
C-Atoms, Doppelbindung). ,,Die wertvollste Errungenschaft scheint mir darin 
zu bestehen, da die Dipolforschung durch die fast véllige Bestatigung der auf 
rein chemischem Wege gewonnenen Aussagen iiber die Anordnung der Atome 
im Molekiil die reale Bedeutung der chemischen Raumformeln unzweifelhaft 
sichergestellt hat.“ Fuchs. 


H. Eyring und M. Polanyi. Uber einfache Gasreaktionen. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 12, 279—311, 1931, Nr. 4. In seiner Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit 
adiabatischer Umsetzungen hatte London gezeigt, da® fiir den einfachsten Fall 
von drei reagierenden Atomen die Aktivierungsenergie dann am kleinsten ist, 
wenn die drei Atome sich lings einer Geraden begegnen. Verff. untersuchten 
nach der Londonschen Methode die folgenden Reaktionen: H + H, para 
—> H, ortho + H, H + HBr — H, + Br, H + Br, —> HBr+ Br. Es wurde 
so vorgegangen, da die aus den bandenspektroskopischen Daten nach der Formel 
von Morse entnommenen Bindungsenergien zundchst in ihrer Gesamtheit als 
Resonanzenergie betrachtet und so nach der Gleichung von London das ,,Re- 
sonanzgebirge“ (die potentielle Energie als Funktion der Atomabstande) raumlich 
aufgetragen wurde. Hierbei zeigt sich, da8 die bisher unberiicksichtigte Austausch- 
energie zwischen den beiden aéuBeren Atomen eine sehr wesentliche Rolle spielt, 
indem sie eine Dehnung des angegriffenen Molekiils hervorruft und fiir die In- 
stabilitat des H,-Zustandes verantwortlich ist. Als zweite Naherung wurde sodann 
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fur die Reaktion H + H,—> H, + H auf Grund der Heitler-Londonschen 
Theorie und der Rechnungen Sugiuras der Coulombsche Bestandteil der 
Bindungsenergie berechnet und dem nunmehr reduzierten Resonanzgebirge 
superponiert. Wahrend nach der ersten Naherung der Reaktionsweg von einer 
Talsohle iiber einen Sattel von etwa 30 kcal Héhe in eine zweite zur ersten sym- 
metrische Talsohle hiniiberfiihrt, bewirkt das Coulombsche Glied, das die Form 
eines Trichters besitzt, eine Abflachung des Sattels zu einem Hochplateau mit einer 
geringfuigigen Kinsenkung und einer Héhe von etwa 19 kcal. Unter Beriicksichti- 
gung der Nullpunktsenergie ergeben sich fiir die Aktivierungswarme rund 13 keal, 
wahrend Versuche von Farkas 4 bis 11 kcal lieferten. Das hohe Reaktions- 
vermégen freier Atome scheint auch bei anderen Reaktionen die adiabatische 
Auffassung zu bestatigen. Bei der Betrachtung der Reaktionsdynamik, die sich 
durch die Bewegung eines Bildpunktes (rollender Kugel) auf dem in entsprechenden 
Koordinaten aufgetragenen Potentialgebirge veranschaulichen lABt, zeigt sich die 
Berechtigung der Identifizierung der Sattelhdhe mit der Aktivierungswarme, 
wobei noch auf den Schwingungs- und Translationsanteil der zu liefernden Energie 
geschlossen werden kann. Ruhemann. 


‘Linus Pauling. The nature of the chemical bond. Application of 
results obtained from the quantum mechanics and from a theory 
of paramagnetic susceptibility to the structure of molecules. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1367—1400, 1931, Nr. 4. [S. 1556.] Briickner. 


F. Paneth und Wm. D. Urry. Heliumuntersuchungen. VIII. Uber eine 
Methode zur quantitativen Bestimmung kleinster Heliummengen. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 110—126, 1931, Nr. 1/2. Um Heliummengen von 
10—* bis 10-8 cm? zu bestimmen — mit dem Me Leod lassen sich héchstens 
Heliummengen von 10—* cm? messen —, wurde das von Pirani angegebene und 
von Knauer und Stern verbesserte Hitzdrahtmanometer verwandt, an dem, 
da nicht Gasdruckénderungen, sondern Gasmengen bestimmt werden sollten, 
eine Reihe von Anderungen ausgefiihrt wurde. Wegen dieser Anderungen und wegen 
des Verfahrens zwecks Kalibrierung des Manometers, wobei die Gase nach dem 
Prinzip der Téplerpumpe in die Apparatur transportiert wurden, mu8 auf die 
Arbeit selbst verwiesen werden. Weiter werden die Fehlerquellen besprochen _ 
und die Verfahren beschrieben, um sie zu vermeiden. Die mit der Methode zu 
erreichende Genauigkeit in den Heliummessungen wird durch folgende Tabelle 
wiedergegeben : 


Heliummenge in 10-6 em? | Maximaler Fehler in °/o 
0,007 50 
0,05 10 
0,5 D 
1,0 1,5 
10 1,0 
100 1,0 Duran. 


Loui ichton Bircumshaw. Note on the Drying of Gas Streams. Journ. 
a oe 1930, S. 2213—2215, Sept. Zur voliigen Entfernung ae ig hee 
in einem Wasserstoffstrom geniigt eine einzige Kihlstelle — a af we 
(Aceton, CO,) nicht. Nach Passieren des Fe ylileatined ser ; cede 
Wasserdampfes noch 0,0004 mm. Wurden jedoch zwei Ktihlstellen hinte 


1584 4. Aufbau der Materie 


geschaltet, so konnte in einer dritten kein Beschlag mehr festgestellt werden. 
Diese Beobachtungen werden mit Hilfe von Hisnebeln (Aerosolen) erklart. 
Meidinger. 
J. J. Trillat. Recherches sur la structure interne et superficielle 
de liquides organiques. Journ. chim. phys. 27, 525—542, 1930, Nr. 10. 
Diese Arbeit enthalt die Untersuchung von Fettsaiuren, Alkoholen und Tri- 
glyceriden mittels Réntgenstrahlen, wobei der Einfluf der Wande des Behalter 
und der Einflu8 der kontinuierlichen Strahlung ausgeschaltet worden sind. Es 
wird eine Anzahl Werte fiir die Breite (Durchschnitt) dieser Molekiile gegeben, 
woraus zu ersehen ist, daB der Durchschnitt praktisch unabhangig ist von der 
Zahl der Kohlenstoffatome im Molekiil. Verf. hat die Resultate von Stewart 
Morrow und Katz betreffs einer Diffraktion durch die Molekiilenden nicht ganz 
reproduzieren kénnen; er schreibt die Bildung eines Diffraktionsringes, dessen 
Durchmesser mit der Zahl der Kohlenstoffatome sich verandert, einer molekularen 
Assoziation zu. Der Diffraktionsring, von der Breite der Molekiile herriihrend, 
ist auch in zweiter Ordnung beobachtet worden. Mittels der Tropfenmethode 
des Verf. wurde die Oberflachenstruktur oben genannter Stoffe untersucht. 
In einigen Fallen (Molekiile mit 9 bis 12 C-Atomen) konnte eine mittlere Orien- 
tierung der Molekiile senkrecht zur freien Oberflache sichergestellt werden; diese 
Orientierung wird unregelmaBiger, je weiter man sich von der Oberflache entfernt. 
Bei den Stoffen mit weniger als 9 und mehr als 12 C-Atomen waren die Diffraktions- 
effekte zu schwach, um genaue Beobachtungen zu erlauben. A. Claassen. 


J.J. Bikerman. Eine’ Hypothese betreffend den Quellungsdruck. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 336, 1931} Nr. 3/4. Berichtigung. Scheel. 


W. Guertler und B. Blumenthal. Verfahren zur Priifung der Lokal- 
elementtheorie der Korrosion. ZS. f. Metallkde. 28, 118—119, 1931, Nr. 4. 
[S. 1614.] Scharnow. 


F. W. Aston. Constitution of Rhenium. Nature 127, 591, 1931, Nr. 3207. 
Verf. erhielt von Noddack Rheniumheptoxyd zur Isotopenuntersuchung. Die 
ersten Versuche, im Massenspektrographen aus dem Oxyd Rheniumionen zu 
erhalten, miBlangen. Erst als Goldchlorid zugesetzt wurde, fiihrte die Reaktion 
mit dem Cl zu gr6Beren Mengen der gesuchten Ionen. Es zeigten sich Linien 
von Re, ReO, ReO, und ReO;. Re besteht aus zwei Isotopen 185 und 187. Das 
schwere Isotop ist das haufigere. Das Verhaltnis ist 1,62:1. Die Packungszahl 
betragt — 1+ 2 wie bei Osmium. Das Atomgewicht ergibt sich daraus zu 
186,22 + 0,01 in guter Ubereinstimmung mit Hénigschmids Wert 186,31. 
Das starkere Isotop des Re ist isobar mit dem schwachsten des Osmiums. 


Giintherschulze. 
Ida und Walter Noddack. Die Geochemie des Rheniums. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 154, 207-244, 1931, Nr. 3/4. H. Ebert. 


Clemens Schaefer. Zur Kristallstruktur der Nitrate. ZS. f. Phys. 68, 
766 —767, 1931, Nr. 11/12. Frithere Reflexionsmessungen mit polarisierter ultra- 
roter Strahlung von Schaefer und Schubert hatten ergeben, da®B die drei 
Reflexionsmaxima des Natriumnitrats sowohl den ordentlichen wie den auBer- 
ordentlichen Strahlen zukamen. Wiederholung der Messung mit unpolarisierter 
Strahlung an neuen Kristallen erwiesen die friiheren Messungen als irrtiimlich 
ohne dai es méglich ware, den eigentlichen Grund fiir das friithere Versehen ail 
zugeben. Es besteht also kein Grund, dem Natriumnitrat eine andere Struktuz 
wie den Carbonaten zuzuweisen. A. Claassen. 


7 


| aufgefaBt werden kénnen, st 


M. C. Neuburger. 
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Ulrich Heine. Festigkeitseigenschaften bewasserter 8 i 

ZS. f. Phys. 68, 591—609, 1931, Nr. 9/10. Es wird die ee 
wasserungsversuch bei kleinen Belastungen auftretenden hohen Zugfestigkeiten 
des Steinsalzes fiir die Zugrichtung senkrecht zur Wiirfelebene von den tibrigen 
Versuchsbedingungen und von der Beschaffenheit des Kristallmaterials eingehend 
untersucht. Die Endfestigkeiten sind gut reproduzierbar und desto gréBer je 
niedriger die Trockenfestigkeit des Kristallmaterials und je groBer seine Troeken. 
plastizitat; sie sind unabhangig vom Ausgangsquerschnitt, der Ausgangsspannung 
und dem Ablésungsgrad des Kristalls im Augenblick des ZerreiBvorgangs. Der 
Beginn merklicher plastischer Dehnungen liegt bei Spannungen von der GréBen- 
ordnung der individuellen Trockenstreckgrenzen der verschiedenen Steinsalzarten. 
Die im Bewasserungsversuch unter vergleichbaren Versuchsbedingungen auf- 
tretenden plastischen Verlingerungen der Kristalle andern sich gleichsinnig 
mit den Endfestigkeiten, wie im Falle normaler ReiBverfestigungen. Die erhaltenen 
maximalen ReiB- und Schubverfestigungen gehen bis zum 30- bis 40fachen der 
Kohasionsgrenzen im Trockenversuch und stimmen gréBenordnungsmiBig iiberein 
mit den Verfestigungen trockener Steinsalzkristalle bei hohen Temperaturen. 
Die Ergebnisse sprechen demnach zugunsten der Auffassung, daB die Bewasserungs- 
Zugfestigkeiten als normale ReiBverfestigungen des wasserhaltigen Kristall- 
gebildes anzusehen sind; durch das Emdringen des Wassers in das Kristallinnere 
wird der Verformungsmechanismus in Zimmertemperatur zu dhnlichen Leistungen 
befahigt, wie sie am trockenen Kristall sonst nur in Hochtemperatur gefunden 
werden. Die gleichen Verhaltnisse liegen bei bewdsserten KCl-Kristallen vor, 
die sich in allen Einzelheiten ebenso verhalten wie NaCl-Kristalle. A. Smekal. 


Alfred Schoep. Over kristallen van Juliéniet. Natuurwetensch. Tijdschr. 
13, 147—149, 1931, Nr. 3/5. Es werden kristallographische Hinzelheiten eines 
neuen Minerals, Julienit, welches in Chamibumba (in Katanga, Belgischem Kongo) 
gefunden wird, mitgeteilt. Die chemische Zusammenstellung des kobalthaltigen 
Minerals ist noch nicht bekannt. Die aus Wasser umzukristallisierenden Kristalle, 
dessen spharische Koordinaten gegeben sind, weisen tetragonale Symmetrie 
auf; ihr spezifisches Gewicht ist 1,594 bei 20°C. Sie sind schwach pleochroitisch 
und optisch positiv mit wm = 1,645 und « = 1,556. W.G. Burgers. 


'P. Terpstra. Systematische kristalbeschrijvingen van drie zouten 


van mercaptomethaantrisulfonzuur. Natuurwetensch. Tijdschr. 13, 
153—158, 1931, Nr. 3/5. Die Abhandlung gibt die geometrisch-kristallographische 
Beschreibung des Kalium-, Ammonium- und Thalliumsalzes der Mercapto- 
methantrisulfonsdure, CH (S . SO,H) (SO,H):, und zwar sind die Beschreibungen 


-gegeben gemaB den von T. V. Barker, einem Schiiler v. Fedorows, in seinem 


Buch: ,,Systematic Crystallography‘ (1930) gegebenen Vorschriften. Diese 
Vorschriften, welche sozusagen als eine Vereinfachung der von E. v. Fedorow 
in dessen Buch: ,,Das Kristallreich (1920) niedergelegten Kristallbeschreibung 
ellen eine systematische Weise von Kristallbeschreibung 


dar, welche die Identifizierung der betreffenden Substanz auf Grund kristallo- 


graphischer Messungen erlaubt. Barkers Methode wird an der 
genannten Substanzen auseinandergesetzt. 


Hand der oben- 
W.G. Burgers. 


Uber die Gitterkonstante von EBBE OAS Aas 
i — _1/2. Der Inhalt der verliegenden kurzen 
ZS. £. Krist. 77, 169—170, 1931, Nr. 1/ ee gaa 


Notiz deckt sich mit demjenigen der in der ZS. f. Phys. 67, 
lichten Abhandlung (siehe diese Ber. 8. i324). W. G. Burgers. 
100 
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Mile Z. Debinska. Sur la structure cristalline des dép ots cathodiques. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, S. 460—463, Nr. 9/10. Vgl. diese Ber. mee, 

cheel. 
V. Kistiakovskij, G. Bajmakov et J. Krotov. Sur 1|’électrocristallisation 
des métaux. I. Structure du cuivre déposé par électrolyse. Bull. 
Leningrad (7) 1929, S. 777—790, Nr. 9 (russisch). HI. Hbert. 


Kumazo Sasaki and Sinkiti Sekito. Three crystalline modifications of 
electrolytic chromium. Journ. Soe. Ind. Japan 33, 482B—485B, 1930, 
Nr. 11. Es wurde die Kristallstruktur von unter verschiedenen Bedingungen 
elektrolytisch abgeschiedenem Chrom untersucht. Aus einer Lésung, welche 
1 bis 2,5 Mol Cr-Sulfat und 0,20 bis 0,35 Mol H,S O, enthalt, wird bei Stromdichten 
unter 15 Amp./dm? die kérperzentrierte kubische Modifikation abgeschieden, 
bei Stromdichten tiber 18 Amp./dm? die hexagonale dichtest gepackte Form, 
bei zwischenliegenden Stromdichten ein Gemenge beider Strukturen. Unter 20° 
entsteht die hexagonale Form; iiber 26°, selbst bei Stromdichten von 30 Amp. /dm/?, 
nur die kubische. Die Konzentration der Lésung hat keinen Einflu8. Unter den- 
selben Bedingungen fiir die Abscheidung der hexagonalen Modifikation wurde 
viermal eine neue Modifikation abgeschieden, welche die Struktur des «-Mangans 
besaB (58 Atome pro Zelle). Die Bedingungen fiir die Abscheidung dieser Form 
lieBen sich nicht ausfindig machen. Fur die kubisch-zentrierte Form wurde die 
Kantenlinge der Elementarzelle bestimmt zu 2,877 + 0,003 A, die Kantenlange 
der «-Manganstruktur zu 8,717 A. Das Achsenverhaltnis der hexagonalen Struktur 
wurde zu 1,626 gefunden, mit einem Abstand zweier Atome gleich 2,717 A. Die 
hexagonale Modifikation wandelt sich in 40 Tagen bei Zimmertemperatur in die 
k6érperzentrierte kubische Modifikation um; die «-Manganform tut dasselbe in 
ungefaihr 230 Tagen. A. Claassen. 


R. J. Hartman and 0. W. Brown. Catalytic activity of cadmium. Journ. 
phys. chem. 34, 2651—2665, 1930, Nr. 12. Fein verteiltes Cadmium, das durch 
Auftragen von Cadmiumhydroxyd auf Asbest, Trocknen bei 250° und nachfolgende 
Reduktion mit Wasserstoff bei 300°C hergestellt ist, stellt einen hochaktiven 
Katalysator fiir die Reduktion von Nitrobenzol zu Anilin dar. Trocknen ‘des 
Hydroxyds bei 350° oder Abrésten von Cadmiumoxalat laBt einen weniger aktiven 
Katalysator erhalten. Die optimale Reduktionstemperatur des Nitrobenzols 
liegt bei 319°C + 1%, wobei die dabei erhaltene Ausbeute an Anilin 95% bei 
einem WasserstoffiiberschuB von 514° betragt. Das Anilin stellt eine wasserhelle 
Flissigkeit von vélliger Reinheit dar. Die Bildung von Ammoniak als Neben- 
produkt konnte nicht beobachtet werden. Briickner. 


Alexander Rusterholz. Die Streuung von Réntgenstrahlen an Metallen. 
Helv. Phys. Acta 4, 68—121, 1931, Nr. 2. Nach theoretischen Ausfiihrungen 
liber Réntgen-Sekundarstrahlen und deren mathematische Ableitungen werden 
aus Debye-Scherrer-Aufnahmen die atomaren Streufunktionen von Al, Cu, Ag, 
Au und Pt bestimmt. Hierbei wurde ganz besonderer Wert auf die genaue Er- 
fassung der Absorptionsverhaltnisse im Praparat gelegt. Die gefundene Streu- 
funktion fiir Al stimmt mit den quantenmechanischen Berechnungen von Hartree 
iiberein, diejenige von Cu mit den Messungen von Armstrong. Die Streu- 
funktionen von Ag, Au und Pt lassen sich nach Thomas-Fermi genau berechnen. 
Die Messungsergebnisse sowie die theoretisch errechneten Werte sind in einer 
Reihe von Tabellen und Diagrammen zusammengestellt. Mehrere Abbildungen 
und Figuren veranschaulichen die Versuchsanordnung und Methode. A. Burmester. 


- 
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W. A. Wood. Anomalous X-Ray Diffraction Intensities. Nature 127 
703, 1931, Nr. 3210. Es werden drei Debyeaufnahmen von Drahten aus reiniem 
Chrom wiedergegeben, auf denen die relativen Intensitaten von Linien der 
(110)-, (220)- und (211)-Ebenen in dem Réntgenspektrum verschieden stark sind, 
ohne da eine dementsprechende Anderung in der Anordnung der Atome statt- 
gefunden hatte. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung wird gegeben und darauf 
hingewiesen, da diese Komplikation bei der Bestimmung der Atomstruktur 
aus den relativen Intensitaten aus den Linien von Pulveraufnahmen zu beriick- 


sichtigen ist. A. Burmester. 


J.D. Hanawalt. The dependence of x-ray absorption spectra upon 
chemical and physical state. Phys. Rev. (2) 37, 715—726, 1931, Nr. 6. 


[S. 1656. ] Burmester. 
Wolfgang Berg. Uber eine rontgenographische Methode zur Unter- 
suchung von Gitterstérungen an Kristallen. Naturwissensch. 19, 
391—396; 1931, Nr. 19. Vegl. diese Ber. 11, 2548, 1930. Scheel. 


E. Zintl, A. Harder ‘und S.Neumayr. Uber die Herstellung von Debye- 
Scherrer-Diagrammen luftempfindlicher Legierungen. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 154, 92—96, 1931, Nr. 1/2. Es wird eine Methode beschrieben, nach 
der sich, mit Hilfe von Markschen diimnwandigen Glaskapillaren von einem 
Durchmesser bis zu 0,5 mm, Pulverpréparate oxydabler oder hygroskopischer 
Substanzen unter LuftabschluB fiir r6ntgenographische Untersuchungen herstellen 


lassen. Es wurden mit wenig veranderten Belichtungszeiten gegeniiber den ge- 


eine sekundére Kupferstrahlung aus, 


preBten Praparaten stets brauchbare Aufnahmen erhalten. A. Burmester. 


Yoichi Yamamoto. The Laue-Photograph of the Compressed Gypsum 
Crystal. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 522—527, 1930, Nr. 7 (japanisch); 
Abstracts (Beilage zu Scient. Pyp. Inst. Phys. Chem. Res. 14, Nr. 257/259, 1930) 
9, 49—50, 1930, Nr. 7 (englisch). Es wurden Laueaufnahmen von einem Gips- 
kristall gemacht, der rechtwinklig zu seiner (010)-Flache einem langsam steigenden 
Druck ausgesetzt wurde. Die Roéntgenstrahlen wurden senkrecht zur Druck- 
richtung auf den Kristall projiziert. Der urspriimglich transparente Kristall 


‘wurde bei 22kg/mm2? fast wei8 und halb durchscheinend. Sechs Abbildungen von 


den Lauebildern ohne Druck und einem Druck von 9, 13, 18 und zwei von 
22kg/mm2, deren Unterschiede diskutiert werden. A. Burmester. 


Henry Terrey and Eric George Victory Barrett. Quantitative x-ray analysis. 
Copper-Silver and Copper-Zine Alloys. Journ. phys. chem. 35, 1156 
—1167, 1931, Nr. 4. Es werden die relativen Intensitaten der K-Linien des 


‘charakteristischen Réntgenspektrums von Kupfer-Silberlegierungen durch Ioni- 


sationsmessungen bestimmt. Hierbei wurde folgende Beziehung zwischen der 
Intensitéat und der Atomkonzentration fiir richtig befunden: 
J, Ae _ M.C,, 
Jou Cag t Cen a ne 
ie Si idet eine teilweise Absorption im Kupfer und 16st dadure 
eee autie wodurch die Silberstrahlung vermindert 


und die Kupferstrahling verstarkt wird. Kupfer-Zinklegierungen. bce ©. . 
&hnlicher Weise untersucht. Bei diesen wurde cine lineare Nabi ie i pa 
der relativen Intensitét und der Atomkonzentration gefunden. *8 W! 
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Methode angegeben, nach der aus dem Durchdringungsvermogen eines Aluminium- 
keils die relativen Intensitaéten in einem Rontgenspektrum bestimmt werden 
kénnen. Einige Figuren, Tabellen und graphische Darstellungen. A. Burmester. 


J. Hengstenberg und G. Wassermann. Uber rontgenographische Unter- 
suchungen der Kaltvergiitung des Duralumins. ZS. f. Metallkde. 23, 
114—117, 1931, Nr. 4. Die Ausscheidungstheorie der Vergiitung hat sich fur 
Kupfer-Aluminiumlegierungen nicht bestatigt. Es wurde versucht, durch Inten- 
sitatsmessungen der Rontgenlinien Anhaltspunkte fiir eme Erklarung der Ver- 
giitungserscheinungen zu finden. Erérterung der Abhangigkeit der Réntgen- 
intensitaten vom Bau der Mischkristalle. Versuche an kaltvergiitendem Duralu- 
min. Als Hauptergebnisse werden angefiihrt: 1. Im Debye-Scherrer-Diagramm 
von Duralumin tritt wahrend der Kaltvergiitung eine geringe Linienverbreiterung 
auf. 2. Die Intensitat der Debyelinien nimmt bei der Vergiitung etwas zu. Die 
Intensitat der diffusen Streustrahlung nimmt dagegen ab. 3. Diese Ergebnisse 
werden so gedeutet, da wahrend der Vergiitung in sehr kleinen Bereichen des 
Aluminiumgitters ee Anreicherung von Kupferatomen erfolgt, ohne da jedoch 
eine Ausscheidung neuer Kristalle (mit der Gitterkonstanten des Kupfers oder 
der Struktur des CuAl,) stattfindet. Einige Abbildungen, Schaubilder, Zahlen- 
tafeln und zwei Photometerkurven des Cu-«-Dubletts. A. Burmester. 


F.M. Jaeger and J. E. Zanstra. On the Allotropism of Rhodium and on 
Some Phenomena observed in the x-ray Analysis of heated Metal- 
Wires. Proc. Amsterdam 34, 15—32, 1931, Nr.1. In den Arbeiten in Proc. 
Amsterdam 33, 457, 1930 und 34, 85, 1931 wurde gezeigt, daB die c, — t-Kurven 
fiir Palladium bei etwa 1530°C und fiir Rhodium im Bereich von etwa 1200° C 
zweifellos ein Maximum haben, welches bei Rhodium sogar sehr steil ist. Im 
Zusammenhang mit einer zweifellosen Veraénderung des Volumens, die bei iiber 
1200° C im GuBtiegel, welcher das Rhodium enthielt, beobachtet wurde, entstand 
die Vermutung, da unter diesen Bedingungen eine Strukturaénderung des ein- 
geschlossenen Metalls stattgefunden hat. Die beschriebenen Experimente wurden 
in beiden Fallen ausgefitthrt, um die beobachteten Phanomene zu erlautern, be- 
sonders durch eine sehr sorgfaltig durchgefiithrte Réntgenanalyse (Pulverauf- 
nahmen nach Debye-Scherrer). Die Untersuchungen wurden spater auch auf 
Platin ausgedehnt. Es wurde auf Grund der Réntgenuntersuchungen festgestellt, 
da ein Draht, nachdem man ihn auf eine geniigend hohe Temperatur erhitzt hatte, 
bei der er im Spektrogramm ganz unregelmabig verteilte Flecke zeigte, nach einigen 
Monaten wieder Linien gab. Hieraus ergibt sich, daB ein solcher Draht einen 
Zustand erreicht hat, welcher bei niedrigerer Temperatur unbestandig ist. Der 
Draht nimmt — wenn auch au8erst langsam — die urspriingliche innere Struktur 
wieder an, welche zum groBen Teil aus kleinen willkiirlich im Raum verteilten 
Kristallen besteht. Die gréBeren Kristalle, die durch den ProzeB der Rekristalli- 
sation bei héheren Temperaturen entstehen, zerfallen wahrscheinlich in kleinere 
Individuen oder verlieren ihre paratropische Orientierung. Die Messungsergebnisse 
sind in mehreren Tabellen zusammengestellt, die Intensititsverhaltnisse der 
Spektrogramme bildlich wiedergegeben und die Werte diskutiert. Eine end- 
giiltige Erklarung der eigenartigen Phinomene kann noch nicht gegeben werden. 
Die Arbeiten sollen fortgesetzt werden, um die beobachteten ,,Diskontinuitaten“ 
aufzuklaren. A. Burmester. 


Maurice L. Huggins. The application of x-rays to chemical problems. 
Journ. phys. chem. 85, 1216—1226, 1931, Nr. 5. Verf. beschreibt die fiir den 
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a ah < ; : : 
Chemiker besonders geeigneten Methoden, bei denen Réntgenstrahlen dazu dienen, 
die Anordnungen von Atomen und Molekeln in Kristallen zu bestimmen. Mehrere 
Beispiele hierfiir werden angegeben. Einige Figuren der gebraéuchlichsten An- 
ordnungen usw., tiber die in diesen Berichten des 6fteren schon referiert wurde, 
erganzen den Text. A. Burmester. 


Hajime Isobe, Tokunosuke Watanabe and Itaro Kunisue. X-Ray Studies 
on ,Acidic Clay“. PartII. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 113—123, 1930, 
Nr. 2 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 12, 
Nr. 221/227, 1930) 9, 16—17, 1930, Nr. 2 (englisch). Hine Réntgenuntersuchung 
uber die Zusammensetzung von Kaolin, Orthoklas, Stilbit und Leucit und Vergleich 
mit der Struktur von Kanbaraton, dessen wahrscheinlichste chemische Struktur 
durch die Formel 


[Al (Si0,Si0,)3] (Mg FeCa) Aly (Si0,)s 
Hy Me CO, 


ausgedrickt wird. Als Resultat der Untersuchung wird angenommen, da& die 
Einheitszelle a = 14,00 A.-E. hat, acht chemische Molekel in der Zelle enthalt 
und die Raumgruppe O, sein muB. A. Burmester. 


P. Scherrer und H.Staub. Réntgenographische Untersuchung des 
Koagulationsvorganges bei kolloidem Gold. ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 
309— 321, 1931, Nr. 3/4. Die Rontgenuntersuchung der kolloiden Goldpartikel 
wurde nach dem Kristallpulververfahren von Debye und Scherrer in diinnen 
Kollodiumréhrchen ausgefiihrt. Die folgenden Ergebnisse seien angefithrt: Bei 
der Koagulation einer hochdispersen kolloiden Goldlésung lagern sich die Primar- 
teilchen (einzelne Kristallchen) des Hydrosols zunachst regellos zu gré8eren 
Sekundarteilchen (Agglomerat von Primarteilchen) zusammen. Hierbei ist die 
GréBe der Primarteilchen des Koagulats die gleiche wie diejenige des urspriinglichen 
Sols. Die Sammelkristallisation der Primarteilchen zu gréBeren Kristallen kann 
durch intensive Austrocknung bei gewohnlicher Temperatur oder durch Liegen- 
lassen des Koagulats in einer Elektrolytlésung erreicht werden. Wiedergabe 
von drei Aufnahmen, bei denen die Sole verschieden vorbehandelt waren und 
auBerdem die dazugehérigen photometrischen Kurven mit Messungsergebnissen. 
A. Burmester. 
Jean-Jacques Trillat et Alexandre Nowakowski. Nouvelles recherches sur 
la formation de pellicules minces de substances organiques et 
les phénoménes d’orientation qui les accompagnent. Ann. de 
phys. (10) 15, 455—488, 1931, April. In der vorliegenden Arbeit haben 
die Verff. die Methode des beriihrenden Tropfens benutzt (J.J. Trillat, 
Journ. de phys., Januar 1929), um die Struktur dinner Schichten von 
Fettsduren, gesattigten Doppelsduren, Paraffinen und Triglyceriden zu 
‘untersuchen. Sie wurden teils in Beriihrung mit Wasser, teils in Bertihrung mit 
ihrer geschmolzenen Substanz durch Abkiihlung der oberen Schicht des Tropfens 
verwendet. Die Réntgenspektren wurden nach einer Methode, die dem Dreh- 
kristallverfahren ahnelt, erhalten, wobei man das Rontgenbiindel streifend auf 
die Oberflache des’ Tropfens, der sich im Drehpunkt befand, richtete. Es eal 
festgestellt, daB die Form und die Polaritét des Molekels einen groBen cee 
auf die Orientierung der Schichtbildung austibte. Die Verff. haben in ae er 
Weise die Struktur dieser Schichten mit der Oberfiaéchenstruktur der ae 
Tropfen, die durch langsames Abkiihlen der fliissigen Tropfen Aken ule en, 
verglichen. Zum Schlu8 haben die Verfi. in gleicher premre gesattigte Fev pie 
bei der Bildung von Schichten untersucht, wenn dieselben mit angeséuertem 
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oder basisch reagierendem Wasser in Verbindung gebracht wurden, und gezeigt, 
wie man die Bildung chemischer Bindungen verfolgen kann (Verseifen). Die ver- 
schiedenen Bedingungen fiir die Entwicklung der einzelnen Prozesse werden 
eingehend erértert. Die Untersuchungen zeigen die GleichmaBigkeit der Orien- 
tierungserscheinungen und ihre Wichtigkeit im Hinblick auf die chemische 
Affinitat. 28 Spektralbilder vervollstandigen und veranschaulichen den Text. 

A. Burmesier. 
H. H. Mooy. Crystal Structure of Methane. Nature 127, 707, 1931, Nr. 3210. 
Durch die Entdeckung des Umwandlungspunktes von festem Methan bei 20,4° K 
durch Clusius war es interessant, nach einer Anderung der Kristallstruktur 
an diesem Punkt zu suchen. Heuse fand bei einer dilatometrischen Priifung 
der Umwandlung die sehr kleine Volumenkontraktion von 2°/ , die keine An- 
derung der Kristallstruktur vermuten 148t. Dies wurde durch zwei Réntgen- 
analysen des festen Methans bei 21,1 und 18,5° K bestatigt. Die Linien kénnen 
einer kubischen dichtesten Kugelpackung zugeordnet werden. Die Seitenlange 
des Wiirfels ist 5,88 A, die daraus berechnete Dichte 0,52, in sehr guter Uberein- 
stimmung mit dem von Heuse gemessenen Wert. McLennan und Plummer 
fanden dieselbe Struktur, aber 6,35 A Séitenlange des Wiirfels. K. Steiner. 


M. Katalinic. Liquid Drops on the Same liquid Surface. Nature 127, 
627—628, 1931, Nr. 3208. Schwimmende Wassertropfen auf Wasseroberflachen 
sind vom Verf. am Adriatischen Meer beobachtet worden, ahnlich wie von Ma- 
hajan. Kiinstlich lassen sie sich in groBer Menge herstellen, wenn ein Wasser- 
strahl in der instabilen Zone auf eine Wasseroberflache fallt. Vorbedingung ist 
absolute Fettfreiheit der Wasseroberflache. Gemant. 


G. M. Nabar and B. N. Desai. Conditions of Silver Chromate in Gelatine 
Hydrolysed and Electrodialysed to Different Extents. Nature 127, 
628— 629, 1931, Nr. 3208. Wenn Silbernitrat und Kaliumbichromat in Gelatine 
miteinander reagieren, so bleibt das Potential einer Silberelektrode gegen die 
Loésung unveradndert. Nur wenn der Niederschlag auftritt, beginnt eine Ver- 
anderung des Potentials. Das spricht fiir die Ost waldsche Deutung der Liesegang- 
ringe, wonach das Silberchromat in tibersdttigter Lésung vorhanden ist, und nicht 
fiir die Dharsche Deutung, wonach das Silberchromat sich in kolloider Lésung 
befindet, bevor eine Koagulation auftritt. Gemant. 


D. Talmud und §. Suchowolskaja. Stabilitat des elementaren Schaumes. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 277—308, 1931, Nr. 3/4. A. Hbert. 


8. Goig. Daten itiber das Meniskusvolumen und die Kapillardepression 
des Quecksilbers in Glasrohren von engem Durchmesser. Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 29, 189—192, 1931. Verf. gibt eine Tabelle fiir das 
Meniskusvolumen des Hg bei 0,5 bis 6,0 mm Rohrdurchmesser und 0,1 bis 1,1 mm 
Kuppenhshe (Werte um je 0,1 mm zunehmend), ferner eine Tabelle der Kapillar- 
depression des Hg in Glasrohren von 2,0 bis 6,0 mm bei Kuppenhéhen von 0,2 
bis 1,2 mm, jeweils in Absténden von 0,2 mm. *R. K. Miiller. 


Hans Jellinek. Zur Frage der Gasbeladung von Metallen im Hoch- 
druck. ZS. f. Phys. 66, 543—557, 1930, Nr. 7/8. Nach dem Verfahren von M. A. 
Schirmann (Phys. ZS. 27, 748, 1926) werden Hisen, Palladium und. Silber 
aktiviert und die Widerstandszunahme von Drahten aus diesen Metallen in der 
Wheatstoneschen Briicke bis zu Drucken von 35 Atm. beobachtet; als Versuchs- 
gase wurden H, und N, gewahlt. Durch die Aktivierung wird eine Auflockerung 
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der Metalle erreicht, so da8 Gas unter Druck aufgenommen und beim Aufhéren 
des Druckes wieder abgegeben wurde, selbst bei einem so iner'ten Gase wie Stickstoff, 
was durch die Anderung des elektrischen Widerstandes gemessen wurde. Bei der 
Aktivierung entstehen im Metallgefiige makroskopische Kanale, die eine leichte 
Eimlagerung der Molekiile erméglichen. An der Oberflache sind diese Struktur- 
anderungen mit bloBem Auge zu beobachten. Der elektrische Widerstand des 
Hisendrahtes zeigte in H, im Bereich von 0 bis 35 Atm. eine Zunahme von 8,9 °%. 
Beim Stickstoff wurde eine Widerstandsabnahme im Bereich von 0 bis 15 Atm. 
beobachtet, die dadurch erklart wurde, daB von dem im Eisen noch befindlichen 
Wasserstoff mehr H, herausdiffundierte, als Stickstoff einwanderte. In dem Druck- 
bereich von 15 bis 30 Atm. wurde dann eine Widerstandszunahme von 13,3% 
beobachtet. Beim Palladium nahm der Widerstand in Wasserstoff im Bereich 
von 0 bis 20 Atm. um 4,4°% zu und dnderte sich bei weiterer Druckerhéhung 
auf 25 Atm. nicht mehr, in Stickstoff betrug die Widerstandszunahme bei einer 
Druckzunahme von 3 mm auf 25 Atm. 3,8°%. Silber vergréBerte durch Aufnahme 
von Wasserstoff bei einem Druck von 35 Atm. den Widerstand um 13,1 %, ebenso 
stieg der Widerstand des Silberdrahtes durch eine Aufnahme von Stickstoff an. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden mit denen der Arbeit von Skutta 
(ZS. f. Phys. 65, 385, 1930) verglichen. Durau. 


M. Crespi und E. Moles. Die Adsorption von Gasen an Glaswanden. 
VIII. Chlorwasserstoffgas. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 29, 146—157, 
1931. Nach der frither beschriebenen Methode untersuchten Verff. die Adsorption 
von HCl an den Wanden des Glaskolbens zur Bestimmung der Menge des nor- 
malen Liters und am Apparat zur Bestimmung der Kompressibilitaét; die durch 
das Hahnfett festgehaltene Gasmenge wurde experimentell bestimmt und ab- 
gezogen. In Ubereinstimmung mit der Theorie von McBain und mit den Er- 
fahrungen der Verff. an anderen Gasen lieB sich auch bei HCl die Existenz einer 
Absorption (feste Lésung des Gases an der Glasoberfliche) neben der wahren 
Adsorption bestatigen. Der Verlauf beider Prozesse nebeneinander 1a8t sich durch 
die Freundlichsche Adsorptionsgleichung gut ausdriicken. Bei 760 mm Druck 
und Verwendung eines | Liter-Kolbens betrug die Korrektur fiir die Menge des 
normalen Liters — 1,75 . 10—4g. Die Ergebnisse anderer Autoren werden diskutiert. 
* Wreschner. 
Edward Bradford Maxted. Heats of Adsorption and Isotherms, in the 
System Platinum-Hydrogen. Journ. chem. soc. 1930, S. 2093 —2100, 
Sept. Die Adsorptionswarmen und Adsorptionsisothermen (Adsorption bei 
verschiedenem Wasserstoffdruck und konstanter Temperatur) von Platinschwarz 
und Wasserstoff werden gemessen. GréBenordnungsweise stimmen die gemessenen 
Werte mit denen von Taylor, Kistiakowsky und Terry liberein. Ab- 
weichend von diesen wird jedoch ein stark ausgepragtes Maximum der Kurve 
Adsorbierter Wasserstoff (Abszisse)—Adsorptionswairmen (Ordinate) festgestellt. 
Verf. fiihrt diese Abweichungen auf die verschiedene Herstellungsweise des Sera, 
schwarz zuriick, von der die Adsorptionsdaten stark abhingen. Wahrend Vert. 
z. B. das Platin nur bis 100° C bei der Entgasung erwarmt, behandelten die oben 
genannten Autoren das Platin bei 250 bis 350°. Weiter spielt das sae des oe 
schwarz eine groBe Rolle. Mit zunehmendem Alter (2 bis 90 Tage) wer den. eae 
die maximal adsorbierten H,-Mengen, wie auch die bei gleichen pie ea 
H,-Mengen entwickelten Adsorptionswarmen geringer. Das ert pe “ fs ae 
der Adsorptionswairmen liegt jedoch ungefahr immer an der g oe ae Hen 
d.h. bei der gleichen Zahl adsorbierter Kubikzentimeter hale ese 
liche Verlauf der Adsorption bei abnehmendem H,-Druck (entsprecne 
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Adsorption) hat exponentiellen Charakter: Nach 3 Minuten waren bei einem 
Versuch 93,9°/ der maximal zu adsorbierenden H,-Menge und nach 105 Minuten 
99,7 °% dieser Menge adsorbiert. Meirdinger. 


Hans Rudolph. Metallographisches iiber Automatenstahle. Mitt. 
Forschungsanst.. GHH-Konzern 1, 25—32, 1930, Nr. 2. Vielfach werden hoher 
Phosphor- und Schwefelgehalt der Automatenstahle als Mangel dieses Werkstoffes 
gewertet. Ihre vermeintlichen schadlichen Folgen haben die Einburgerung der 
Automatenstahle, die ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zukommt, verhindert. 
Verf. untersucht, wieweit diese Bedenken berechtigt sind, und die Méglichkeiten, 
die Einfliisse der erwihnten Elemente auszugleichen. Er kommt nach eingehenden 
Untersuchungen zu dem Ergebnis, da8 in gewissen Fallen und in gewissen Grenzen 
Schwefel und Phosphor nicht nur ungefihrlich, sondern sogar notwendig sein 
kénnen. Die Auffassung, sie als Verunreinigungen zu betrachten, ist nicht immer 
berechtigt, vielmehr kénnen sie bei der nétigen Sorgfalt als gewollte Legierungs- 
bestandteile noch mehr als bisher Nutzen bringen. W. Keil. 


Emil Schiiz. Verbesserung von GuBeisen durch Legierung und Uber- 
hitzung. Mitt. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 34—40, 1930, Nr. 2. Aus- 
gehend von der verbreitet zutage tretenden Erkenntnis, da8B die Veredlung des 
GuBeisens — Eisen mit mehr als 1,7°% Gesamtkohlenstoff — durch Legierung 
und Uberhitzung, die auf Erhéhung der mechanischen Eigenschaften gerichtet 
sind, ihre Héchstgrenze erreicht habe, untersucht der Verf. die erwahnten Ver- 


edlungsprozesse. Insbesondere beschaftigt er sich auch mit der Frage des feuer- 
bestaéndigen GuBeisens. s W. Keil. 


J.D. Grogan and D. Clayton. Dimensional stability of heat-treated 
aluminium alloys. Engineering 131, 371—372, 1931, Nr. 3400. Uber die 
unter der Leitung des Subkomitees fiir Legierungen des Aeronautical Research 
Committee in der Metallurgischen Abteilung des National Physical Laboratory 
ausgefiithrten Untersuchungen in betreff der Dimensionsaénderungen und der 
mechanischen Eigenschaften von Aluminiumlegierungen in Abhangigkeit von 
der Vorbehandlung wird berichtet. Die Beobachtungen der sékularen Dimensions- 
aénderungen erstreckten sich auf die Y-Legierung, Duralumin und die Legierung 
215. Es wird nur flichtig darauf eingegangen, da sie zu klein sind, als daB sie 
fiir die Praxis Bedeutung haben kénnten. Der Hauptteil der Arbeit beschaftigt 
sich mit der Untersuchung von Material, das nach verschiedener thermischer 
Behandlung maschinell bearbeitet war. Es handelt sich hierbei um Aluminium- 
legierungen mit etwa 4°, Kupfer, die als Kupfer— Silicium, 25 8, Y und Duralumin 
bezeichnet werden. Die Langenaénderung im Zentrum und an der Peripherie 
der Probestébe wurde gemessen. Ferner wurde die Anderung der Gesamtlange 
nach dem Abschrecken in kaltem und warmem Wasser und in kaltem Ol, sowie 
nach dem Tempern bei 150 bis 200° und nach dem Anlassen bestimmt. Auch die 
sikularen Langenénderungen dieser-Proben wurden untersucht. Weiter wurde 
der Einflu8 einer sukzessiyen Querschnittsverminderung auf die Lange der Stiicke 
festgestellt. Die hierbei gefundenen Langenabnahmen sind ungefahr proportional 
den Querschnittsinderungen. Der Hinflu8 von verschieden langen an einem 
Probestiick aus Duralumin angebrachten Rinnen auf die im Zentrum und an der 
Peripherie gemessene Linge wurde ermittelt. Schlie8lich wurden noch die Brinell- 
harte und die Zugfestigkeit verschieden behandelten Materials untersucht. 

. v. Steinwehr. 
Use of Bismuth in Fusible Alloys. Cire. Bur. of Stand. Nr. 388, 10 S., 1930. 
Es wird eine Ubersicht iiber die Literatur und die Verwendung von wismut- 
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haltigen leichtschmelzenden Legierungen mit zwei bis vier Komponenten gegeben; 
die Schmelzpunkte der wichtigsten Wismut-Blei-Zinn- (Cadmium-) Legierungen 
sind in Tabellenform zusammengestellt; die Frage der Volumenanderung beim 
und nach dem Erstarren wird diskutiert. ‘ Scharnow. 


Seikichi Satd. On the Thermal Measurement of the Latent Energy 
in Cold-Worked Metals and Alloys. Se. Rep. Téhoku Univ. 20, 140—177, 
1931, Nr. 1. Rundstibe aus Cu, Ag, Al, Elektrolyt-Ni, Elektrolyt-Fe (diese beiden 
im Vakuum geschmolzen), Armco-Fe, zwei Stahlen, vier Messingsorten, Al.-, 
P-, Ni-Bronze und Neusilber wurden durch Torsion kalt bearbeitet. Die auf- 
gewendete Arbeit ergab sich aus der Flache des Torsionsdigramms. Die in den 
Proben absorbierte (und beim Erhitzen wieder abgegebene) Energie wurde mittels 
Thermoelements oder Differentialkalorimeters bestimmt. Daraus ergab sich, 
da bei den reinen Metallen ein groBer Teil der inneren Spannungen bis zur 
Rekristallisationstemperatur erhalten bleibt und mit der dort vor sich gehenden 
Gefiigedanderung plétzlich ausgelést wird. Diese Temperatur sinkt etwas mit 
wachsendem Grade der Kaltbearbeitung. Bei festen Losungen erfolgt die Aus- 
lésung der (gegeniiber den reinen Metallen gréBeren) inneren Spannungen in 
-verschiedenen Stufen. bei fiir den betreffenden Werkstoff charakteristischen 
Temperaturen. Die letzte Stufe, in der die Restspannungen zugleich mit dem 
Einsetzen der Rekristallisation verschwinden, hangt wie vorher von dem Grade 
der Kaltbearbeitung ab. Der bei Schlagversuchen an Stahl auftretende Sprédig- 
keitsbereich zwischen 500 und 600° fallt mit dem Rekristallisationsbereich der 
kaltbearbeiteten Stahle zusammen. Die Alterssprédigkeit von kaltbearbeitetem 
Messing wird durch langeres Gliithen bei 300° aufgehoben, wodurch allerdings 
Harte und Festigkeit herabgesetzt werden. Wenn dies nicht in merklichem Ma8e 
geschehen soll, geniigt auch Gltihen bei 200° zur Vermeidung des Aufplatzens. 
Bei Messing 70:30, das mit 364cmkg entsprechend 8,52 cal/g kaltverdreht 
war, ergab sich die aufgespeicherte Energie zu 1,08 cal/g, das Verhaltnis der 
zuriickgehaltenen zur eingeleiteten Energie also zu 12,6°%. Dieses Verhaltnis 
hangt von dem Grade der Kaltbearbeitung ab und wird mit ihrem Anwachsen 
kleiner. Berndt. 


Ralph D. Bennett. X-ray studies of motions of molecules in dielectrics 
under electric stress. Journ. Franklin Inst. 211, 481—487, 1931, Nr. 4. Hs 
werden einige Experimente beschrieben, die nachweisen sollen, da Réntgen- 
untersuchungsmethoden dazu dienen kénnen, Bewegungen von Molekeln in 
Dielektriken zu erforschen. Einige Figuren und graphische Darstellungen, die die 
MeBmethoden und Ergebnisse veranschaulichen. A. Burmester. 


Otto Krause und Eberhard Keetman. Uber die Wirkung von Magnesit 
auf Steinguttone. Beitrage zur Kenntnis der Sinterungsvorgange 
‘und der Konstitution keramischer Massen. IV. Ber. D. Ker. Ges. 12, 
99—117, 1931, Nr. 3. Gegenstand der Untersuchungen ist ein Magnesiasteingut 
entsprechend friiheren Untersuchungen von Kalksteingut. Die euatetmeni 
und miteinander verglichenen Massen hatten folgende Zusammensetzung: 
el 


Tonsubstanz Quarz : | Magnesit 
oak. Oo Geae Pies ls 
| 
| 
1 45 | 35 | 20 
2 eT ea. | oy Viena, 10 
8 45. | | 0 
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Die Einwirkung des Magnesits auf die Tonsubstanz eines typischen Steingut- 
Schlammgutes wurde durch Untersuchung der chemischen, physikalisch-kera- 
mischen und strukturellen Eigenschaften eingehend erforscht und die Vorgiange 
in den einzelnen Brennabschnitten erliutert. Zur Veranschaulichung der Ver- 
haltnisse finden sich in der Arbeit eine groBe Zahl graphischer Darstellungen 
und Rontgendiagramme. Aus den erzielten Ergebnissen lieBen sich einige prak- 
tische Folgerungen ziehen: Bei begrenztem Zusatz von Magnesit wird die Druck- 
festigkeit erhéht, die Schwindung geringer, Wasseraufnahmefahigkeit, Raum- 
gewicht und Undichtigkeit zeigen einen gleichmafigen Verlauf. Besonders auf- 
fallend ist die um 100°%, héhere Festigkeit gegeniiber gleichartigen kalkhaltigen 
Massen. Uber die Glasurverhaltnisse konnten noch keine Angaben gemacht 
werden (16 Abbildungen). Kdstner. 


Leopold Singer. Uber Korrosion in der Erdélindustrie. Korrosion 6, 
9—10, 1931, Nr. 3. (Monatsbeilage zu Chem. Apparatur 18, Nr. 6.) Fortsetzung 
der in diesen Ber. 8. 872 referierten Arbeit. Es wird auf die Schadlichkeit des 
Schwefels hingewiesen ; im Anschlu8 daran werden Schutzma®Bnahmen besprochen ; 
diese sind: 1.° Konstruktion der in Mitleidenschaft gezogenen Teile aus nicht 
korrodierenden Metallen. 2. Uberziehen mit widerstandsfahigen Metallen. 3. Aus- 
kleidung mit nichtmetallischem Baustoff. 4. Zusatz von Chemikalien. Scharnow. 


Erich Gerold. Kritische Betrachtung der magnetischen Verfahren 
zur Werkstoffprtifung. (Magnetische Analyse.) Mitt. Forschungs-Inst. 
d. Ver. Stahlw. Dortmund 2, Lieferutig 2, S. 23—37, 1931. An Hand des bei- 
gegebenen Literaturnachweises bespricht der Verf. die Verwendung magnetischer 
Methoden zur Werkstoffpriifung. Ein wesentlicher Vorzug der magnetischen 
Priifarten liegt darin, daB sie keiner besonderen Probeformen bedtirfen und das 
Werkstiick vollkommen unverandert lassen. Hierdurch ist es méglich, simtliche 
Stiicke einer Priifung zu unterziehen und an die Stelle der Stichproben (Wahr- 
scheinlichkeit) die GewiBheit tiber die Gitite der Lieferung zu setzen. Fur alle 
Zweige der magnetischen Analyse ist viel Entwicklungsarbeit geleistet worden. 
Wenn trotzdem ihre Einfiihrung in die Praxis bisher nur gering ist, so liegt das 
daran, da® die Priifgerite dem Anwendungsfall besonders angepaBt sein miissen 
und die Vorarbeiten zeitraubend und kostspielig sind. Der Uberblick iiber das 
bisher Erreichte zeigt, daB es sich in den meisten Fallen nur bei der Anfertigung 
besonders hochwertiger Stiicke oder bei ausgesprochenen Massenartikeln mit nur 
kurzer Priifdauer lohnt, die im allgemeinen hohen Kosten fiir den Ausbau einer 
zweckmaBigen magnetischen Priifanlage aufzubringen. Kussmann. 


Erich Gerold. Werkstoffpriifung mittels magnetischer Arbeitsver- 


fahren. Stahl u. Eisen 51, 428—432, 1931, Nr.14. Kurze Zusammenfassung 


der obigen Arbeit. Kussmann. 


Hanns Schmidt. Uber die Herstellung von Verbundglas. Sprechsaal 64, 
355 — 356, 1931, Nr. 19. Hi. Ebert. 


W.E.S. Turner. The Effect of the Properties of a Soda-Lime-Silica 
Glass of Repeated Melting in Platinum. The X-Ray Pattern. Journ. 
Soc. Glass Techn. 14, 351—353, 1930, Nr. 56. Es werden die Untersuchungen 
liber die Anderung der Eigenschaften mehrmals geschmolzener Glaser fortgesetzt. 
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Messungen der Abkiihlungstemperaturen der Dichte und des Ausdehnungs- 
koeffizienten lieBen keine Anderung erkennen, solange homogenes und chemisch 
konstantes Glas benutzt wurde. Um eine weitere Bestatigung uber diesen Punkt 
zu erhalten, wurden feinbauliche Untersuchungen mit Hilfe der Réntgenstrahlen 
durch J.T. Randall und H. P. Rooksby ausgeftihrt und die Bestimmung der 
elektrischen Leitfahigkeit der Glaser begonnen. Die bisherigen Untersuchungs- 
ergebnisse wurden durch die Réntgenuntersuchungen wiederum bestatigt und 
somit noch keine Stiitze fiir die Beobachtungen der Betriebspraxis gefunden. 
Die Anderungen der Verarbeitungseigenschaften sind wahrscheinlich auf In- 
homogenitaten zuriickzufiihren. Kastner. 


George W. Morey. The Devitrification of Soda-Lime-Silica Glasses. 
8.-A. Journ. Amer. Ceramic Soc. 18, 683—713, 1930, Nr. 10. Die Isothermen und 
Grenzlinien in dem glastechnisch wichtigen Teil des terndren Systems Na,O 
- 8i0,—CaO . Si0,—SiO,, namlich von 64 bis 78°% SiO, und 0 bis 20% CaO 
wurden bestimmt; dazu das ganze Gebiet der Verbindung Na,O . 3 CaO. 6 Si0, 
und Teile der anschlieBenden Gebiete Na,O.2 SiO,, Na,O.2 CaO. 3 SiO,, 
CaO . SiO,, Tridymit und Quarz. Die Bestimmung geschah mit gréBerer Genauig- 
-keit als in einer friiheren Studie (G. W. Morey und N. L. Bowen, Journ. Soc. 
Glass Techn. 9, 226, 1925), indem die Zahl der untersuchten Gemische bedeutend 
erhéht und die bei der Auswertung der Untersuchungsergebnisse notwendige 
Interpolation vermindert wurde. Es wird die Entglasung des Glases ausfiihrlich 
besprochen. Dabei wird gezeigt, daB die Verfliissigungstemperatur der einzige 
zahlenmaBig festgelegte Punkt ist, der ausschlieBlich eine Funktion der Glas- 
zusammensetzung darstellt und unbeeinfluBt bleibt von der Vorgeschichte des 
Glases und zufalligen Umstanden, die zur Zeit der Entglasung herrschen. Bei der 
Verfliissigungstemperatur befindet sich die erste Spur der kristallinen Phase 
mit dem Glas im Gleichgewicht. Oberhalb derselben wird das Glas etwaige 
Kvistalle, die sich in einem friiheren Zeitintervall gebildet haben kénnen, auflésen, 
aber neue Kristalle kénnen sich nicht bilden. Neigung zur Kristallausscheidung 
besteht unterhalb der Verfliissigungstemperatur. Die treibende Kraft. die diese 
Reaktion verursacht, leitet sich aus dem Unterschied an freier Energie zwischen 
dem unbestandigen Glas und der bestaéndigen Anhaufung kristalliner Phasen ab; 
dieser Kraft wirkt ein Widerstand von der Natur einer Viskositét entgegen. 
Der Zerfall der bei der Entglasung sich absondernden Verbindungen in der fltissigen 
Phase verringert den Betrag, bei dem das Gleichgewicht der Entglasung erreicht 
wird. Eine ahnliche Wirkung wird eine Steigerung der komplexen Zusammen- 
setzung des Glases haben. Die tiberschiissige Oberflachenenergie an der Zwischen- 
flache Glas— Kristall kann einen Einflu8 in dem Augenblick haben, in dem der 
erste unendlich kleine Kristall entsteht, aber sobald der Kristall bis zu wesentlich 
groBeren Abmessungen, als dem molekularen Wirkungsbereich entspricht, Be- 
wachsen ist, verliert die iiberschiissige Energie an dieser Zwischenflache ihre 
Bedeutung. Die einzigen Messungen der Oberflachenspannung, die an Glas ge- 
macht worden sind, beziehen sich auf die Zwischenflache Glas — Luft. 
Die iiberschiissige Energie dieser Zwischenschicht steht mit dem panos 
vorgang in keinerlei notwendiger Beziehung. Die umfangreiche asa, 2 
Arbeit enthalt neben der ausfiihrlichen Beschreibung vieler Versuche auch zahl- 
reiche Hinweise auf die Veréffentlichungen anderer Forscher tiber den Entglasungs- 
: Kdsiner. 

vorgang (5 Tabellen, 6 Abbildungen). 


The Effect of Magnesia on the Devitrification ofa 


ey re S.A, Journ. Amer. Ceramic Soc. 138, 714—71%7, 


Soda-Lime-Silica Glass. 
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1930, Nr. 10. Der Einflu8 von Magnesia auf ein bestimmtes Natron-Kalk-Kiesel- 
sdureglas wird ermittelt. Das Ausgangsglas hatte die Zusammensetzung 
1,15 Na,O . 0,84 CaO. 6 SiO, und Tridymit getrennt als primare Phase. Beim 
Ersatz von MgO fiir CaO blieb Tridymit primare Phase. Der Schmelzpunkt 
wurde erniedrigt, die Schmelzkurve zeigte jedoch eine doppelte Biegung. _ Ein 
Zusatz von 2°%, MgO erniedrigte den Schmelzpunkt um beinahe 200°. Beim Uber- 
gang des Glases aus dem Felde des Tridymits in das von Na,O . 3 CaO . 6 SiO, 
wurde bei Vorhandensein von mehr als 3°, Magnesia Diopsid primare Phase, 
dabei stieg der Schmelzpunkt rasch an (2 Tabellen, 1 Abbildung). Kastner. 


George W. Morey. The Effect of Alumina on the Devitrification of a 
Soda-Lime-Silica Glass. S.-A. Journ. Amer. Ceramic Soc. 18, 718—724, 
1930, Nr. 10. Der Einflu8 von Al,O, auf die Entglasungstemperatur eines Natron- 
Kalk-Kieselsiureglases von der annahernden Zusammensetzung Na,O .CaO 
. 6 SiO, wurde in zwei Versuchsreihen studiert. In der einen Reihe wurde CaO 
allmahlich durch Al, O, ersetzt, bis das Endglied die Zusammensetzung des Minerals 
Albit, Na,O . Al,O;. 6 SiO,, besaB8. Hierbei wurde der Schmelzpunkt zunachst 
niedriger, bis die Zusammensetzung des Glases aus dem Tridymit- in das 
Na,.O . 3 CaO . 6 SiO,-Feld tiberging, erreichte allmahlich em Maximum, um dann 
wieder zu sinken, bis das Glas in das Gebiet CaO . SiO, gelangte. Darauf stieg 
der Schmelzpunkt wieder, bis das Gebiet des Albits erreicht war. Glaser mit der 
ungefahren Zusammensetzung des Albits kommen auf trockenem Wege praktisch 
unméglich zum Kristallisieren. In der zweiten Reihe wurde demselben Glas 
Tonerde zugesetzt. Es wurde gefunden. da die Felder von Tridymit und Na,O 
.3 CaO .6 SiO, unter geringerer Schmelzpunktserniedrigung als bei der vorigen 
Versuchsreihe rasch durchschritten wurden, wonach die Schmelztemperatur 
schnell anstieg mit CaO . SiO, als primare Phase. Es zeigte sich, daB keine all- 
gemein giiltigen Gesichtspunkte beztiglich des Einflusses von Tonerde auf die 
Entglasung von Natron-Kalk-Kieselséureglas gefunden wurden. Das Problem 
behandelt die Erstarrungspunktbeziehungen in einem Vierstoffsystem. Infolge 
der Unkenntnis der Verfliissigungstemperaturen und der entsprechenden Stabilitats- 
bereiche in diesem Vierstoffsystem wiirden allgemeine Feststellungen wahr- 
scheinlich irrefithren. Zum Schlu8 werden noch die Entglasungserscheinungen 
einiger Natron-Kalkglaser mit fiinf Komponenten, enthaltend sowohl Al,O, 


wie MgO, erortert (2 Tabellen, 1 Abbildung). Kastner. 


Neuartige WeiStribung von Glasern. Glashiitte 61, 299, 1931, Nr. 17. 
Die Triibung von Glasern, die aus mehr als 70 °%, Kieselsaiure, héchstens 12 oF 
Alkali, und einer den Alkalibetrag iibersteigenden Menge an Borsaure bestehen, 
ist durch Zusatz von Natriumsulfat, Natriumchlorid, Aluminiumhydrat und 
Natriumphosphat nicht ohne weiteres méglich, da durch die Triibung unter 
Umstanden die Warmefestigkeit gemindert wird. Dieser Nachteil laBt sich ver- 
meiden, wenn dem Glassatz, ohne Verwendung eines anderen Triibungsmittels, 
ein Chlorid, Bromid oder Sulfat in einer Menge von 1 bis 5 °/, zugesetzt wird. Auch 
aus Metallen und Metalloiden, deren Oxyde wei und glithbestandig sind, wie 
Aluminium, Antimon, Zink, Zinn, Zirkon, Thorium, Lanthan, Magnesium, Barium, 
Calcium, Silicium usw., lassen sich wirkungsvolle WeiStriibungsmittel gewinnen, 
indem man sie auf physikalischem oder chemischem Wege in Gele iiberfiihrt, 


unter Umstanden unter Zusatz von Kohlenstoff beim Erhitzen. Braun. 
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H. B. Dwight. The Magnetic Field of a Circular Cyli i i 
yylindrical Coil. 
Phil. Mag. (7) 11, 948 — 957, 1931, Nr. 72. Ableitung einiger rasch konvergierenden 
Reihen zur Berechnung der Feldstirke fiir beliebige Punkte in der Umgebung 
von zylindrischen Spulen (mathematisch). Kussmann. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Prii- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 297. 
Elektrot. ZS. 52, 608, 1931, Nr. 19. A. Ebert. 


Kk. W. Hill. Meters and instruments. Electrician 106, 37—38, 1931, Nr. 2745. 
Im Jahre 1930 sind besonders die Elektrizitatszahler mit GittermeBausriistung 
entwickelt worden. Bei den Mehrphasen-Integralmessern werden vier standige 
Magnete zur VergréBerung der Genauigkeit verwendet; eine andere Bauart hat 
acht standig bremsende Magnete fiir méglichst genaue Anzeige. Durch elektro- 
magnetische Ubertrager werden die Anzeigen der einzelnen Zahler auf einen 
Summierungszéhler mit sehr groBer Skalenlange zusammengefaBt. Bei den 
Wechselstromzahlern ist eine Temperaturausgleichseinrichtung geschaffen worden, 
um mdglichst gleichmaBige Wechsel zu erhalten. Elektrische Anzeigeinstrumente ° 
mit beweglichem Nickeleisenkern und hoher Anzeigegenauigkeit werden fiir draht- 
lose Sprachwiedergabe mit Frequenzen bis zu 2000 Wechsel in der Sekunde, 
Dynamometerinstrumente bis 6000 Wechsel in der Sekunde hergestellt. Die 
schadlichen Eimwirkungen des sekundaéren Stromkreises versucht man durch 
hohe Widerstande oder durch Einschalten einer Neonréhre zu beseitigen. AuBerdem 
ist ein Nullpunkt-Differentialwattmeter mit besonderem Widerstandskasten 
fir Phasenwinkelfehler bei Instrumentumformern gebaut worden. Neben Fre- 
quenzmessern, die unempfindlich gegen Spannungs- und Temperaturverdnde- 
rungen sind, werden Voltmeter fiir verschiedene Wechsel- oder Gleichstromkreise 
mit beweglichem, auswechselbarem Eisenkern angefertigt. Beachtenswert ist 
noch eine tragbare Type fiir Wechselstrommessung bei Kabeln fiir verschiedene 
Frequenzen. Um die in Steine gefaBten Zapfenlager bei Prazisionsinstrumenten 
vor St6Ben zu hiiten, hat eine Firma eine schwebende magnetische Aufhangung 
vorgenommen. Zuletzt wird noch ein Instrument zur Messung des Erdwider- 
standes mit Hilfe von in die Erde versenkten Elektroden erwahnt. Menézel. 


D.C. Gall. Galvanometer for the direct reception of short waves. 
Journ. scient. instr. 8, 109—110, 1931, Nr. 3. Versuche mit elektrischen Wellen 
von der GréBenordnung von 2m machten eine Anzeigeeinrichtung notwendig, 
die Beobachtungen aus Entfernungen zuliBt, in denen der menschliche Korper 
die Feldverteilung nicht mehr beeinfluBt. Dazu eignete sich ein mit der gesamten 
Beleuchtungseinrichtung auf einem isolierten Gestell angeordnetes Spiegel- 
galvanometer, zwischen dessen AnschluBklemmen ein Kristalldetektor und ein 
Luftdraht liegen. Letzterer besteht aus einer nach unten hiangenden mehrfachen, 
etwa 50cm langen Schleife aus Kupferdraht, deren eines Ende einige Spiral- 
windungen enthalt. Das Ganze stellt einen Empfangskreis dar. Die in ihm auf- 
tretenden Stréme werden durch den Detektor gleichgerichtet und flieBen durch 


das Galvanometer, dessen Spiegel abgelenkt wird. Das Wandern des a fe 
Spiegel auf die Glasskale im Galvanometergehause geworfenen hellen a ee 


wird aus der Entfernung beobachtet. 


: 4 i rrents. Proce. 
E.B. Moss. A ballistic recorder for small elovenic Curremus, | 
Phys. Soc. 48, 254—257, 1931, Nr. 3 (Nr. 238). Zur Registrierung von inom 


1598 5. Elektrizitat und Magnetismus 


die kleiner als 10—* Amp. sind, werden komplizierte Anordnungen benotigt. 
Der Verf. erzielt eine Erhéhung der Empfindlichkeit dadurch, daB er, anstatt 
durch einen konstanten Strom einen konstanten Ausschlag des Registriergalvano- 
meters zu erzeugen, ballistische Ausschlage durch in regelmafigen Zeitintervallen 
(von 60 sec) erfolgende Entladungen eines mittels einer photoelektrischen Zelle 
wahrend der Dauer des Intervalls aufgeladenen Kondensators hervorruft. Die 
Empfindlichkeit des Instruments wird hierdurch auf das 12,5fache erhéht. Es 
wird eine eingehende Beschreibung der Apparatur gegeben, zu der ein Registrier- 
galvanometer der Cambridge Instrument Comp., die Osram-Photozelle K V 6 
und ein Ferrantikondensator Type C, mit Erfolg benutzt wurden. Das haupt- 
sichlichste Anwendungsgebiet scheint die photoelektrische Registrierung der 
Beleuchtung zu bilden, von der eine Aufnahme beigefiigt ist, an der bemerkenswert 
ist, daB 1. der Ausschlag bei Dunkelheit ganz verschwindet und 2. der Verlauf 
der Registrierkurve infolge der iiber eine Minute sich erstreckenden Integrationen 
ein recht glatter ist. v. Steinwehr. 


K. Holzwarth. Versuche mit neuen kleinen Registriergeraten. MeBtechn. 
7, 97—99, 1931, Nr. 4. Es werden die Anwendungsgebiete und Vorteile sogenannter 
kleiner Registriergerate behandelt. Die mit BimetallmeBwerk ausgeritisteten Strom- 
und Spannungsschreiber werden in den Einzelheiten, insbesondere ihres MeBwerks, 
nicht beschrieben. Der kleine Leistungsschreiber benutzt als Gebegerat eimen 
Drehstromzahler, der mit einem einfachen Kontaktschreiber verbunden wird. 
Die beschriebenen Gerate eignen sich besonders fiir Uberwachungszwecke, bei 
denen es auf die Aufzeichnung kleinster Schwankungen nicht ankommt. W. Keil. 


Emaillierte Widerstandselemente. AEG-Mitt. 1931, 8. 335, Nr. 5. 

AL. Kbert. 
Y. Miyamoto. The development of new method for the superpositions 
of electric waves. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 286, 2858., 1930 (japanisch 
mit englischer Ubersicht). D. Gabor hatte vor einiger Zeit (Arch. f. Elektrot. 18, 
48, 1927) einen Oszillographen beschrieben, der die gleichzeitige Aufnahme eines 
schnell verlaufenden Vorganges nach GréBe und Zeit gestattete. Zu diesem Zweck 
verwendete er ein mit Hilfe von Elektronenréhren arbeitendes Kipprelais, das 
bei zwei bestimmten zusatzlichen Gitterspannungen anspricht. Durch diese 
Anordnung wird das Relais durch den zu registrierenden Vorgang selbst aus- 
gelést. Der Verf. dieser Arbeit beschreibt entsprechende Kippschaltungen und 
gibt eine Darstellung ihrer Konstruktion und Arbeitsweise. Blechschmidt. 


G. Yoganandam. Voltage-gradient and capacity. Electrician 106, 686—687, 
1931, Nr. 2762. Kapazitét K und maximale Feldstarke G,,,. werden fiir zwei 
Drahte, die sich in Luft im Abstand a voneinander befinden, naherungsweise 
berechnet, wenn der Radius der Drahte a/20 und ihre Lange 2 xa betragt. Die 
Rechnung wird fiir vier verschiedene Anordnungen der Drahte durchgefiihrt: 
1. Die Drahte sind parallel zueinander: K = 0,554; Gmax = 3,68 Via, wo V 
die Potentialdifferenz zwischen den beiden Drahten bedeutet. 2. Die beiden 
Drahte sind senkrecht zueinander gekreuzt: K = 0,524; @max = 3,49 V /a. 
3. Dieselben Drahte sind je in einen Kreis umgebogen, die Kreisflachen sind parallel 
zueinander, ihre gegenseitige Entfernung betragt a: K = 0,51 a;@max = 3,45 Via. 
4. Die Drahte sind je zu einem Kreis umgebogen, und zwar so, da8 sie beide in- 
einandergreifen und die Kreisflachen senkrecht zueinander stehen: K = 0,54 a; 
Gmax = 3,80 V /a. ; » Fuchs. 
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E. B. Moullin. A variable-capacitance cylindrical condenser for pre- 
cision measurements, and a wavemeter for. short wavelengths. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 507—522, 1931, Nr. 412. In der Arbeit wird ein 
Zylinderkondensator beschrieben fiir Prazisionsmessungen bei sehr hohen Fre- 
quenzen. Ein Zylinder bewegt sich innerhalb eines zweiten um eine zu beiden 
Zylindern exzentrische Achse. Die Anfangskapazitat betragt 28,2 uwuF, die ersten 
45° uberstreichen einen Bereich von nur 1 uuF. Die gesamte Kapazitatsinderung 
betragt 16 uwuF. Die Kapazitatswerte, wie sie auf der Skale eingraviert sind, 
sind durch Rechnung und nicht durch Eichung ermittelt. Der Kondensator 
kann auch als sehr kleine variable Induktion verwendet werden durch entsprechende 
Schaltung. Dabei wurde auch die Restinduktion des Kondensators zu 0,05 wH 
bestimmt. SchlieBlich wird noch die Anwendbarkeit des Kondensators fiir einen 
Kurzwellenmesser mit kleinem MeSbereich gezeigt. Blechschmidt. 


Lothar Rohde. Eine SpannungsmeBmethode fiir Frequenzen bis zu 
1,5.108 Hertz. ZS. f. techn. Phys. 12, 263—265, 1931, Nr. 5. Nach kurzem Hin- 
weis auf die bisher bekannten Methoden zur Spannungsmessung hoherer Fre- 
quenzen, wie z. B. Kerrzelle, Kathodenstrahloszillograph und Rodhrenvoltmeter 
‘mit Dreielektrodenréhren, die im allgemeinen bis zu 10’ Hertz brauchbar sind. 
wird die neue MeBmethode geschildert, die eine Art Kompensationsmethode 
darstellt und Spannungen von 108 Hertz und von 10 bis 700 Volt mit einer Ge- 
nauigkeit von etwa 1°, zu messen gestattet. Die zu messende Spannung und die 
kompensierende negative Gleichspannung, die einem Potentiometer entnommen 
wird, liegen zwischen Anode und Kathode einer Zweielektrodenréhre. Ist die 
Scheitelwechselspannung kleiner oder gleich der Kompensationsspannung, so 
flieBt kein Anodenstrom. Als (Null-) Anzeigeinstrument dient ein spitzengelagertes 
Zeigergalvanometer mit einer Empfindlichkeit von 3.10—7 Amp. Dieses Instru- 
ment und das Potentiometer sind durch einen Kondensator tiberbriickt. Die 
Richtlinien ftir die Dimensionierung der Spezialréhre hinsichtlich Heizung und 
Elektrodenabstand werden besprochen. Der Fehler durch die Eigenkapazitat 
(0,45 cm) der Réhre und durch die Zuleitungen betragt bei 108 Hertz erst 2%. 
Die Beriicksichtigung der Laufzeit der Elektronen beim Lauf von der Kathode 
zur Anode fiihrt bei gegebener Frequenz und gegebenem Elektrodenabstand 
za einer Minimalspannung. Dies wird an einem Beispiel erliutert, wobei der Verf. 
durch einen Rechenfehler zu einem falschen Resultat gelangt. Johannes Kluge. 


F. M. Colebrook and R. M. Wilmotte. A new method of measurement of 
resistance and reactance at radio frequencies. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 69, 497 —506, 1931, Nr. 412; Diskussion S. 518 —522. Die Verff. beschreiben 
eine Methode zur Messung von Spulenwiderstanden bei Hochfrequenz. Es wird 
dabei die Anderung der Reaktanz eines Réhrenschwingungskreises benutzt, 
wenn dieser mit dem zu untersuchenden Kreis gekoppelt wird, wobei weder 
Spannungs- noch Strommessungen erforderlich sind. Hinzelheiten der Methode 
und die Konstruktion der nétigen Apparate werden mitgeteilt. Dann wird gezeigt, 
wie die Methode zur Messung unbekannter Tmpedanzen (z. B. Eingangsimpe- 
danzen von Réhren, Impedanzen von Antennen) verwendet werden kann, beets 
die zu untersuchende Impedanz mit einer Spule zusamnmengeschaltet ae ie 
scheinbare Anderung in den Spulenkonstanten bestimmt wird. Die wipes 
wurden bei 10 Millionen Hertz ausgefiihrt. Die theoretischen Grundlagen — 
Methode werden in mehreren Anhingen dargeilegt. An die Arbeit oe aE 
eine Diskussion an, bei der von P. W. Wilians, B. Williams, F. J. H. Char- 
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man, A. Wilkinson, L. B. Turner, L. E. C. Hughes, A. J. Gill, F. M. Cole- 
brook und E.L. Moullin weitere Ausfiihrungen zu diesem MeSverfahren ge- 
macht werden. Blechschmidt. 


C. L. Fortescue and L. A. Moxon. A method of comparing ammeters at 
very high frequencies. Journ. scient. instr. 8, 94—97, 1931, Nr. 3. Es wird 
auf die besonderen Schwierigkeiten bei der vergleichenden Kichung von Wechsel- 
stromamperemetern fiir Hochfrequenzmessungen hingewiesen. Ein Hinterein- 
anderschalten der beiden Vergleichsinstrumente in einen gemeinsamen Stromkreis 
ist wegen der unvermeidlichen Teilkapazititen zwischen den Instrumenten 
untereinander und zwischen je einem Instrument und dem zugehérigen Gehéuse 
nicht zulassig. Bei 108 Hertz kénnen hierdurch Fehler bis 40%/, auftreten. Zur 
Vermeidung dieser Fehler werden mehrere Schaltungen angegeben. Die beiden 
Vergleichsinstrumente liegen in einer Briicke und es kann durch geeignete zu- 
geschaltete Kondensatoren dafiir gesorgt werden, dafs durch beide Instrumente 
tatsichlich der gleiche Strom flieBt. Dies wird an der Minimumstellung eines 
Réhrenvoltmeters erkannt. Die angegebenen Schaltungen lassen bei 10% Hertz 
noch eine Genauigkeit von 2°% zu. Johannes Kluge. 


R. Schaffert. The effect of a direct current on the frequency of a 
sonometer wire. Rev. Scient. Instr. 2, 231—233, 1931, Nr. 4. D. V. Gogate 
und Y. Naik hatten an einem horizontal ausgespannten, schwingenden Draht, 
bei dem die Spannung durch ein tiber eine Rolle wirkendes Gewicht erzeugt 
wurde, folgende Beobachtungen gemacht: Wenn sie durch den schwingenden 
Draht einen Gleichstrom schickten, So konnten sie eine Frequenzerniedrigung 
des Drahtes beobachten. Sie glaubten das weder auf die Erwarmung des Drahtes, 
noch auf magnetische Einwirkungen zuriickfihren zu kénnen, konnten aber auch 
keine Erklarung fiir die beobachtete Erscheinung geben. Verf. wiederholte diese 
Versuche und konnte eindeutig beweisen, da durch die Erwarmung des Drahtes 
und die Reibung der Spannrolle eine Spannungserniedrigung im Draht und damit 
eine Frequenzerniedrigung eintreten kann. Die Spannungsiénderungen wurden 
auBerdem fiir verschiedene Metalle als Funktion des Stromes gemessen. 
Johannes Kluge. 
J. W.Labus. Measurement of resistance and impedances at high 
frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 452—460, 1931, Nr. 3. Der Verf. 
beschreibt die Messung von Widerstanden und Impedanzen bei hohen Frequenzen. 
Die tblichen MeBmethoden versagen bei sehr hohen Frequenzen, insbesondere 
wenn der zu bestimmende Widerstand mehr als 100 Ohm betragt. Es wird gezeigt, 
da der Absolutwert der unbekannten Impedanz eine einfache Funktion des 
Verhaltnisses der Stréme ist, die man am Anfang und Ende einer Ubertragungs- 
leitung mit, deren Enden durch die Impedanz verbunden sind. Die Methode 
wurde bei 21,8m gepriift, wobei eine Anzahl von Gitterableitewiderstanden 
und ein Dekadenwiderstand gemessen wurden. Gleichzeitig wurde die Parallel- 
kapazitaét iiber die Widerstande bestimmt, die den Erwartungen entsprach. 
Die Methode eignet sich fiir Impedanzen aller Art, aber sie gibt nur den Absolut- 
wert. Unter Benutzung einer bekannten Kapazitaét oder eines Widerstandes, 
die in Serie oder parallel zu der Impedanz geschaltet sind, kann man die Phase 
und damit die reellen und imaginéren Komponenten bestimmen. Bei Wellen- 
langen iiber 100 m benutzt man besser einen Kreis, der aus zwei Kondensatoren 
und einer Spule besteht. Diese letztere Methode eignet sich besonders fiir solche 
Frequenzen, bei denen Eigenkapazitaét und Selbstinduktion der Widerstande 
vernachlassigbar sind. Blechschmidt. 
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Hajime Iinuma. Resonant impedance and effective series resistance 
of high-frequency parallel resonant circuits. Proe. Inst. Radio Eng. 19 
467—478, 1931, Nr. 3. Verf. hat bereits in einer friiheren Arbeit (Proc. ae 
Radio Eng. 18, 537, 1930) eine neue Methode zur Messung von Resonanzimpe- 
danzen und Hochfrequenzwiderstinden fiir den Bereich der Rundfunkfrequenzen 
dargestellt. In der vorliegenden Arbeit wird ein anderes Anwendungsbeispiel ge- 
geben. Es werden einige Ergebnisse mitgeteilt, die bei Messungen im Frequenz- 
bereich von 6300 bis 26300 Kilohertz erhalten wurden. Es wird gezeigt, daB die 
zusatzlichen dielektrischen Verluste, welche in den Resonanzkreis durch An- 
wendung einer Schirmgitterréhre als Dynatron eingefiihrt werden, nur einen 
geringen Einflu8 auf die Messung ausiiben. Die Konstanten des Resonanzkreises 
fiir sich kénnen von denen des Kreises in Verbindung mit der Réhre abgeleitet 
werden, die man durch direkte Messung ermitteln kann. Die Richtigkeit des 
Ergebnisses ist mit Hilfe eines bekannten Wertes des zusatzlichen Serienwider- 
standes nachgeprtift worden. SchlieBlich werden einige Bemerkungen iiber Kurz- 
wellenverstérkung als Ergebnisse der Methodik mitgeteilt. Den Ausftihrungen 
sind Schaltschemata und zahlreiche Diagramme beigefiigt. Kreielsheimer. 


G. D. Robinson. Wide range scales for fading records by electrical 
means. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 247—251, 1931, Nr. 2. Die Arbeit diskutiert 
zweierlei elektrische Mittel, um einen gro8en Empfindlichkeitsbereich fiir Fading- 
registrierungen zu erzielen. Relativ kleine Anderungen der Eichkurven des Schreib- 
systems kénnen durch Anwendung einer Kombination von Anoden- und Gitter- 
gleichrichtung erlangt werden, bei welcher die letztere nur fiir starke Signale 
in Tatigkeit tritt. GroBe Anderungen der Eichkurven werden durch Schaltungs- 
anordnungen von der Art, wie sie zur ,,automatischen Ausgangskontrolle“ benutzt 
werden, erzielt. Auer dem Schaltbild sind Kurven beigefiigt, die die typischen 
Ergebnisse veranschaulichen. Diese zeigen die Méglichkeit, wie die betrachtlich 
erweiterten Skalenbereiche zu erzielen sind und wie man Skalen erhalt, bei denen 
das Schreibgerat ungefahr proportional dem Logarithmus der Tragerwelle anzeigt. 
Der EinfluB der Seitenbander wird als klein angenommen. Kreielsheimer. 


H. M. Turner. An experimental method of studying transient pheno- 
mena. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 268—281, 1931, Nr. 2. Verf. beschreibt eine 
experimentelle Methode zum Studium voriibergehender Vorginge, welche, 
indem sie das Phanomen synchron zu den Schwingungen eines Oszillographen- 
spiegels wiederholt, es erméglicht, dasselbe auf dem Schirm des Oszillographen 
solange wie gewiinscht zu beobachten. Im allgemeinen Falle vortibergehender 
Erscheinungen, die nicht mehr wiederkehren, ist es unméglich, den genauen 
-Kurvenverlauf auf dem Schirm einer Oszillographenréhre zu studieren,,da der 
Lichteindruck bei einem einzigen Umlauf des Lichtfleckes dazu nicht ausreicht. 
“In all diesen Fallen muB man zur photographischen Aufnahme schreiten, die aber 
nicht immer ein exaktes Ermitteln der Amplitude des Vorgangs oder ein genaues 
Einstellen auf dem Film gestattet. Die Vorrichtung, um diese Vorgange zu wieder- 
holen, besteht aus einem Synchronmotor mit einer tiber Zahnrader angeschlossenen, 
isolierenden Trommel, in die Kontaktsegmente eingelassen sind. Durch peandiges 
Wiederholen der zu beobachtenden Vorgange mittels dieser synchronen Schait- 
vorrichtung lassen sich stehende Bilder des Oszillographen oder auf dem Schirm 


-: A -eiclsheimer. 
der Braunschen Réohre erzielen. Krevel 


Irving Wolff. Alternating-current measuring instruments a rah 
criminators against harmonics. Pros. Inst. Radio Eng. 19, 647—654, 
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1931, Nr. 4. Bei vielen-Wechselstrommessungen, wo eine reine Sinusschwingung 
in ein System eingefiihrt wird, das eine gewisse GréBe von Amplitudenverzerrung 
hervorruft, oder wenn eine geniigend reine Eingangsspannung nicht zu erreichen 
ist, ist es wichtiger, den Betrag der Grundschwingung, der erzeugt wird, zu kennen, 
als die gesamte Ausgangsspannung. Wenn das MeSinstrument gentigend gegen 
die Oberschwingungen unterscheidet, wird es nicht notwendig sein, die Ausgangs- 
spannung von Oberschwingungen zu reinigen. Verf. stellt eme kritische Betrachtung 
dariiber an, wie weit die gebrauchlichen WechselstrommeBinstrumente dies tun, 
und zwar beschranken sich die Ausfiihrungen auf: 1. Detektor mit quadratischer 
Kennlinie (EnergiemeBeinrichtung); 2. Vollweggleichrichter mit quadratischer 
Kennlinie, d. h. die Ausgangsspannung ist proportional dem Quadrat der Eingangs- 
spannung fiir alle positiven Werte, Null fiir alle negativen Werte; 3. linearer 
Gleichrichter, d. h. die Ausgangsspannung ist proportional der Eingangsspannung 
fiir alle positiven Werte, Null oder proportional der Eingangsspannung mit 
einem unterschiedlichen Faktor fiir alle negativen Werte; 4. Scheitelspannungs- 
voltmeter. Thermische MeBinstrumente, in denen der Widerstand im wesentlichen 
bis zum Scheitelwert des Stromes konstant bleibt, sind unter 1. behandelt. Samt- 
liche weiter unter 1. und den anderen Gesichtspunkten behandelten MeSinstru- 
mente sind RéhrenmeBanordnungen. Alle Instrumente sind kurz beschrieben 
und alsdann unter dem Gesichtspunkt diskutiert, wie sich die Angaben 
Andern, wenn der Grundschwingung Oberschwingungen hinzugeftigt werden. 
Es wird gezeigt, da8 unter bestimmten Bedingungen der lineare Detektor 
den anderen Wechselstrom -MeBinstrumenten dadurch tiberlegen ist, daf die 
VergréBerung des Ausschlages durch Harmonische bei ihm am kleinsten 
ist, wohingegen der Vollweggleichrichter mit quadratischer GesetzmaBigkeit 
oder die EnergiemeBeinrichtung den einzigen Vorzug darin besitzt, daB das An- 
wachsen des Ausschlags von der Phasenbeziehung zwischen der Grundschwingung 
und den héheren Harmonischen und zwischen den Harmonischen selbst unab- 
hangig ist. Dadurch ist es méglich, bei letzteren eine Korrektion anzugeben, 
wenn nur die GréBe der Harmonischen bekannt ist. Wenn man wei, daB eine 
einzelne geradzahlige Harmonische vorherrschend ist, wird der lineare Detektor 
ein maximales Anwachsen seiner Angabe zeigen, welche aber noch etwas kleiner 
ist als die des quadratischen Gleichrichters, und zwar gibt der lineare Gleichrichter 
im Durchschnitt den halben Fehler der anderen Instrumententype. Fiir einen 
sehr grofen Anteil einer Oberschwingung oder stérenden Frequenz ergibt der 
lineare Gleichrichter eine AusschlagsvergréBerung, die angendhert 2/z-mal so 
groB ist als beim quadratischen Detektor. Im Falle einer ungeraden Harmonischen 
ist es erforderlich, die GréBe der Ausdriicke r/n und % r? (r ist das Verhaltnis 
der Amplitude der Harmonischen zur Amplitude der Grundschwingung und n die 
Ordnungszahl der Oberschwingung) zu bestimmen und so festzustellen, ob der 
lineare oder der quadratische Detektor den kleineren Fehler angibt. Kvreielsheimer. 


Palmer H. Craig. Asystemfor suppressing hum ba a new filter arrange- 
ment. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 664—675, 1931, Nr. 4. Berichtigung, ebenda 
S. 908, Nr. 5. Der Verf. beschreibt eine Anordnung zur Unterdriickung des 
Wechselstromtones im Ausgang von Gleichrichteranlagen. Er geht dabei von 
dem Prinzip aus, daf man durch Uberlagerung zweier Wechselspannungen gleicher 
Amplitude, die aber um 90° phasenverschoben sind, die doppelte Wechselfrequenz 
mit kleinerer Amplitude erhalt. Zunachst werden die iiblichen Methoden zur 
Phasenschiebung mittels Kapazitat und Selbstinduktion besprochen und dann 
zeigt der Verf., da das gleiche Ziel in besserer Weise mit elektrischen Wellen- 
filtern erreichbar ist. Die Spaltungsanordnungen werden beschrieben und ihre 


2. Apparate und MeBmethoden. 3. Elektrostatik, Dielektrika, 1603 


Wirkungsweise wird theoretisch abgeleitet., Zum SchluB erfolgt die Mitteilung 
eimiger praktischer Versuchsergebnisse. Blechschmidt. 


R. N. Conwell and H. S. Warren. Low-Frequency Induction. Journ. Amer. 
Inst. Electr. Eng. 50, 276—279, 1931, Nr. 4. 


H.L. Wills and 0. B. Blackwell. Noise-Frequency Induction. Journ. 
Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 279—281, 1931, Nr. 4. Es werden die Grundlagen 
fiir die Stérwirkungen zwischen Kraftleitungen und Nachrichtenleitungen sowie 
die Mafinahmen zu ihrer Beseitigung besprochen. Johannes Kluge. 


Erich Habamn. Der Schwingkristall und die Ursachen seiner 
Wirkungsweise. Ann. d. Phys. (5) 9, 1—22, 1931, Nr. 1. Der Schwingkristall 
wird empirisch verbessert. An Hand von Experiment und Rechnung werden die 
Ursachen seiner fallenden Charakteristik aufgedeckt. A. Scheibe. 


Heinrich Wommelsdorf. Neue Schaltungen fiir mehrpolige Influenz- 
und Kondensatormaschinen. Ann. d. Phys. (5) 9, 265—272, 1931, Nr. 3. 
Ausgehend von der Tatsache, da in der Praxis wenig Bedarf nach Elektrisier- 
maschinen von groBer Spannung und kleiner Stromstarke ist, daB aber Interesse 
fiir solche von 60 bis 80kV und entsprechend gréBerer Stromstiarke vorhanden 
ist, hat der Verf. unter Benutzung des Gedankens, da8 man auf ein und dieselbe 
Scheibe bzw. influenzierenden Rotationskérper sich selbst erregende und fremd- 
erregte Pole einwirken 1a8t, wobei letztere von ersteren miterregt und in Erregung 
gehalten werden, Influenz- und Kondensatormaschinen verbessert. Um die Ab- 
nutzung durch die hierbei erforderlichen zahlreichen Biirsten zu vermeiden, 
wurden dieselben bis auf zwei Feld- und zwei Polarisatorbiirsten durch Spitzen 
ersetzt, welche ein fiir allemal auf einen kleinen Abstand von der Scheibe ein- 
gestellt werden, so dafs sie diese nicht beritthren kénnen. Weiter werden alle posi- 
tiven und negativen Felder untereinander leitend verbunden. Ein einziges tangen- 
tial verstellbares Biirstenpaar vermag dann alle Felder gleichzeitig zu erregen. 
Verschiedene Schaltungen der verbesserten Maschine werden beschrieben. Eine 
achtpolige Kondensatormaschine mit einer rotierenden Scheibe von 55 em Durch- 
messer liefert maximal eine Stromstarke von 2,5mA bei einer Spannung von 
75000 Volt. Durch Vermehrung der Zahl der Scheiben laBt sich die Stromstarke 
entsprechend vergréBern. v. Steinwehr. 


Richard M. Cone, George H. Denison and Jacob D. Kemp. The dielectric 
constant of hydrogen chloride from 85 to 165° K. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 58, 1278 —1282, 1931, Nr. 4. Die vorliegende Untersuchung wurde im Hinblick 


auf die Paulingschen Uberlegungen iiber die Bewegung der Molekel in Kristallen 
7 SS 


T°K é TOK é 
84,8 2,595 98,6 9,893 
88,0 2,655 100,4 9,988 
92,8 2 0G, 118,0 | 10,202 
96,0 2,869 132,9 | 11,083 
98,0 8,036 1438,5 11,464 
98,3 3,369 155,7 aL 1,274 
98,4 3,893 160.4 10,536 
98,5 8,893 165,2 10,202 


s() os 
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angestellt. Die Messung der DK geschah nach der Methode von Zahn (Phys. 
Rev. 24, 400, 1924). Die Frequenz war n = 3. 106. In einer Tabelle sind aufer 
der Temperatur und der DK ¢ angegeben: « — I, die dielektrische Suszeptibilitat, 
und (¢ — 1) M/d, die molare dielektrische Suszeptibilitat (M ist das Molekular- 
gewicht und d die Dichte), auBerdem P = (e—1)M/(e + 2)d. Die Ergebnisse 
sind im Auszug in der vorstehenden Tabelle wiedergegeben. Bei 98,4°, der 
Ubergangstemperatur von dem festen in den fltissigen Zustand, steigt die DK 
isothermisch von 3 auf 10, ein Resultat, das mit Paulings Theorie der Rotation 
der Molekel in Kristallen in Einklang ist (vgl. Pauling, Phys. Rev. 36, 430, 1930). 

R. Jaeger. 
J. H. Simons and Gilbert Jessop. The dielectric properties of antimony 
pentachloride and phosphorus pentachloride. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 58, 1263—1266, 1931, Nr. 4. Die von den Verff. benutzte Apparatur ist von 
Lowry und Jessop beschrieben (Journ. chem. soc. 1930, 8. 782). Zur Eichung 
dienten Benzol und Chloroform und getrocknetes CCl,. Die Ergebnisse sind im 
Auszug folgende: 5s 


eS a SS 


Antimonpentachlorid Phosphorpentachlorid 
Dichte (g/eem) 
TG é T° | @ 
’ 3,3 a ane eh 
(Kristall) 
2,6 8,307 2,387 135 4,2 
(fliissig) bs (Kristall) é 
17,6 3,220 2,356 — == 
20,9 3,212 2,349 165 2,7 
(fliissig unter Druck) 
30,0 3,178 2.331 zh isd 
47,2 3,103 2,296 i 1s 


Antimonpentachlorid und Phosphorpentachlorid wird eine symmetrische Struktur 
mit einer Zehnerschale fiir das zentrale Atom zugeschrieben. Die Messung der 
molaren Polarisation von Antimonpentachlorid und Phosphorpentachlorid in 
einer Lésung von Kohlenstofftetrachlroid zeigt, daB die Momente entweder Null 
oder mindestens sehr klein sind. R. Jaeger. 


S. 8. Kistler. Dielectric constant and structure of thixotropie sols 
Journ. phys. chem. $5, 815—829, 1931, Nr. 3. Verf. unterzieht die Hypotheser 
liber den Ursprung der Thixotropie in Gelen einer Durchsicht und gibt der Meinun 
Ausdruck, daB die Hydration zum mindesten eine mitwirkende Ursache cat 
Es wird die Berechnung des Hydrationsgrades aus Messungen der DK disiaibion 
und betont, daB die erhaltenen Ergebnisse direkt von der Schwingungsfrequen: 
im MeBkreis abhaéngen. Wahrscheinlich besteht der Einflu8 der aydsasion au 
die DK in einem direkten Einflu8 auf die Relaxationszeit der Wassermoleke 
in der Nahe eines hydrierten Molekiils oder einer Micelle. Die Einwirkung de 
Hydration auf die DK war gréBer, je gréBer die Frequenz des MeS&kreises ist 
und erreicht ihr Maximum, wenn die Schleife der DK-Frequenzkurve ihr Maximun 
erreicht. | Messungen an dialysierten Fe,O;- und Al,O,-Solen bei 32,7 em Wellen 
lange zeigen, wenn tberhaupt, wenig Hydration, geben jedoch in Gegenwar 
geringer Konzentrationen von Elektrolyten deutliche Anzeichen einer Hydration 
In keinem der untersuchten Falle ist die Viskositat meBbar groBer als die vo1 
Wasser. Thixotropie wird meist durch die Annahme erklart, daB irgendein: 
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Anisotropie des Wassers, vielleicht Ketten von W assermolekeln, sich von der 
Oberflache aus auf jedes kolloidale Partikelchen erstreckt und es mit den benach- 
barten Teilchen zu verbinden sucht. R. Jaeger. 


C. P. Smyth and R. W. Dornte. Electric moment and molecular structure. 
III. Double and triple bonds and polarity in aromatic hydrocarbons. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1296—1304, 1931, Nr. 4. Von bezolischen Lésungen 
emer Anzahl phenylierter Athylen- und Acetylenderivate wurden Dichte, Di- 
elektrizitatskonstante fiir die Wellenlinge 600 m und Molekularrefraktion fiir die 
D-Uinie bei mehreren Temperaturen zwischen 10 und 70° gemessen. Pheny]l- 
acetylen wurde in Heptan, weil es darin leichter léslich ist, untersucht. Fiir die 
Molekularrefraktionen M Rp, fiir deren Exaltationen E und fiir die elektrischen 
Momente » . 10'8 der Kohlenwasserstoffe fanden sich folgende Werte: 


ee Hu e028 
beobachtet | berechnet et 

1,1,1-Triphenylathan . . . | (Ce Hs)3 C—C H, 83,8 83,8 | 0 0,4 
Fhenylacetylen . .. . ...| CgH,CH=CH, 36,3 35,1 1,2 0 
t)1-Diphenylathylen . . .| (CgH;)2C=CH, 61,5 59,2 2,3 0,5 
Trans- 1, 2-Diphenylathylen | CgH;CH=CHC,H; | 66,4 | © 592? 197,20 1-.0 
Triphenylathylen . . . . .| (CgH;),C=CHC,H, |} 90,2 | 83,3 | 69 || 0,6 
Tetraphenylithylen . . . . (CgHs)gC=C(CgHs). | 115,1 £074 OF 0-7 WO 
Phenylacetyln ......| CgH;C=CH | 34,9 Bab 1a O88 
Diphenylacetyln .....| CsH;C=CC.H; || 64,1 B76. (6,5 oi]; 112 


Die Tabelle zeigt, da die phenylierten Athylene elektrische Momente besitzen, 
die nur klein und bei symmetrischer Struktur sogar gleich Null sind; der Doppel- 
bindung selbst kann also keine meS8bare Polaritaét innewohnen. Der Ersatz eines 
Wasserstoffatoms einer Doppelbindung durch ein Alkyl erhéht das Moment um 
emen Betrag von derselben GréSenordnung wie der Ersatz eines Wasserstoffatoms 
des Benzols. Obwohl das Acetylen kein Moment besitzt, weist Phenylacetylen 
einen betrachtlichen Wert auf und Diphenylacetylen.einen noch gréBeren. Zur 
Erklarung wird, ausgehend von der Nefschen Theorie, angenommen, da Acetylen 
und seine Derivate tautomer sind und aus zwei miteinander im Gleichgewicht 
stehenden Formen —C=C— und > C=C bestehen, von welchen die zweite Zwei- 
wertigen Kohlenstoff enthalt. Anderungen der Temperatur verschieben das 
Gleichgewicht und damit das beobachtete Moment. Kauffmann. 


ikoo Saegusa and Sadakichi Shimizu. On the Saturation of the After- 
Be Br obese Sc. Rep. Tohoku Univ. 20, 1—14, 1931, Nr. 1. Im ge tae 
an die friiheren Untersuchungen (vgl. Phil. Mag. 9, 474, 1930; Se. pas % 
Univ. 19, 69, 1930, Nr. 1) machen die Verff. Mitteilungen tiber die Ailes ee 
offekte beim Quarz, der senkrecht zur optischen Achse geschnitten war. /. ger. 


i -Effect 
Sadakichi Shimizu. Further Studies on the meatal ons eae 
»f Dielectrics in their Apparent Resistivity. Se. Rep. Loho 


15 a 5 ] V ib Ww a u d 
L 3 93 1 Nr. 1 . erf. setzt die vorangegangene Arbeit on oe gu S a n : 
Shimi ae bart und untersucht den anon alen N achwirkungseffek t und die ver 

; vee hie verschieden. geschnitten waren, 


wandten Erscheinungen mit Quarzplatten, 
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sowie auch mit Steinsalz. Fiir Steinsalz ergab sich ein sehr kleiner Nachwirkungs- 
effekt, ein anomaler war iiberhaupt nicht festzustellen. Die zahlreichen Einzel- 
ergebnisse miissen im Original nachgelesen werden. R. Jaeger. 


M. Alimowa. Untersuchungen des elektrischen Spektrums des Wassers 
mit gedampften Schwingungen in dem Wellenlangenbereich von 
2200—2900 mm. Ann. d. Phys. (5) 9, 176—178, 1931, Nr. 2. Verf. benutzte 
zu seinen Untersuchungen das Verfahren von Colley (Ber. d. Warschauer Univ. 
1915, russisch), der mit gedampften Schwingungen arbeitete. Die Ergebnisse 
sind in Einklang mit den Messungen, die Nowosilzew [Ann. d. Phys. (5) 2, 
515, 1929] mit ungedimpften Schwingungen ausfiihrte. Das gesamte Dampfungs- 
dekrement der Anordnung war 0,018 bis 0,027, die Leitfahigkeit des Wassers 
8,0 bis 15,0. 10-8. Dispersionsstreifen konnten in dem Gebiet zwischen A = 2200 
und 2900 mm nicht nachgewiesen werden. Der Durchschnittswert fiir den 
Brechungsindex »,;0 aus 55 Punkten ergab sich zu 9,004, wobei mit einem wahr- 
scheinlichen Fehler von 0,001 zu rechnen ist. R. Jaeger. 


Shoji Setch, Akira Miyata and Ichiro Sato. Study of Surface Creepage by 
the Loss Measurement. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 528—540, 1930, 
Nr. 7 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 
Nr. 257/259, 1930) 9, 51—52, 1930, Nr. 7 (englisch). Verff. messen an Isolierstoffen 
die dielektrischen Verluste, die durch Koronaentladungen um eine Platten- 
elektrode hervorgerufen werden. Dazu benutzen sie einen ebenen Plattenkonden- 
sator mit einer kreisf6rmigen Niederspannungselektrode, die in einzelne, nur durch 
schmale Schutzspalte voneinander getrennte Kreisringe unterteilt ist, und eine 
kleine kreisf6rmige Hochspannungselektrode. Die Verluste jedes Kreisringes 
gegen die Hochspannungselektrode werden ermittelt. Die Phasenverschiebungen 
sind nicht bei den Ringen, die direkt unter den Glimmstellen der Hochspannungs- 
elektrode liegen, am gré{ten, sondern bei den weiter auBen gelegenen. Die Unter- 
suchung der Oberflache von Isolierstoffen, die den Glimmentladungen ausgesetzt 
waren, ergibt, daB® sich unter dem Einflu8 der Spannung eine schwer zu ent- 
fernende diinne Haut, wahrscheinlich eine Feuchtigkeitshaut, gebildet hat. 

Gr Pfestorf 
P. Boning. Uber den Einflu8 kolloiddisperser Stoffe auf die Durch. 
schlagspannung isolierender Flissigkeiten. ZS. f. techn. Phys. 12. 
200 — 202, 1931, Nr. 4. Verf. ist der Ansicht, daB kolloiddisperse Teilchen einer 
wesentlichen Kinflu8 auf die Héhe der Durchschlagspannung von Fliissigkeiter 
austiben. So sinkt z. B. die Durchschlagspannung von Transformatoren6l auBer 
ordentlich stark durch geringe Zusitze von Asphalt. Bei starkerem Prozentgehalt 
wird die Abnahme der Durchschlagspannung kleiner, da dann die Asphaltteilcher 
nicht mehr in starker Verdiinnung als Einzelteilchen, sondern in gré8eren Kom 
plexen mit einer geringeren Oberflache vorhanden sind. Auch Gase kénnen di 
Rolle dieser kolloiddispersen Stoffe iibernehmen. Pfestorf 


Herbert R. Rowland. Cracking Oil by Electricity. Journ. Amer. Inst 
Electr. Eng. 50, 288—290, 1931, Nr. 4. Das sogenannte Crackverfahren, minder 
wertige Ole unter dem Einflu8 von Warme und dunklen Koronaentladunger 
aufzuschlieBen und aus ihnen betrachtliche Mengen hochwertiger, klopffeste 
Betriebsstoffe zu gewinnen, wird beschrieben. Das auf etwa 700° erhitzte gas 
formige Ol wird durch ein Entladungsrohr gefiihrt, wobei die Hauptschwierigkei 
in der einwandfreien Isolation der Hochspannung durch élgekiihlte Durchfihrunge 
aus mehreren Quarzrohren besteht. Uber den Umwandlungsvorgang bestehe: 


und Paraffin sowohl Uberschlage wie Durchschlage auf. 
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drei Theorien: eine elektrothermische, eine elektromechanische und eine elektrische 
Niederschlags- bzw. Abscheidungstheorie. Verf. neigt zur elektromechanischen, 
nach der durch die Koronaentladungen in den Gasen eine auBerordentlich heftige 
Bewegung einsetzt. Diese ftihrt dazu, daB durch Elektronenbombardement 
eine Menge von Olatomen gegen die erhitzte Wandung des GefaéBes geschleudert 
und dabei zersprengt wird. Pfestorf. 


H. Viehmann. Der StoBdurchschlag der Luft nach Untersuchungen 
mit dem Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 25, 253 —266, 1931, 
Nr. 4. Es wird eine Reihe von Oszillogrammen gezeigt, die die Uberspannung 
und die Funkenverzogerungen fiir Spannungsanstiege von 102 bis 108 kV/sec bei 
760, 100 und 20mm Hg-Druck unter exakten Versuchsbedingungen erkennen 
lassen. Uberspannung und Funkenverzégerung nehmen mit abnehmender StoB- 
dauer und mit sinkendem Druck zu. Die Zunahme bei einer StoSdauer von 
10-®kV/sec liegt bei max. 20 °%- Sie ist noch zu unbedeutend, um die Townsend- 
sche Ionentheorie stiitzen zu kénnen. Es scheint vielmehr auch nach diesen 
Messungen der Raumladungseffekt fiir den Durchschlag der maSgebende zu sein. 

Pfestorf. 
Carl Reher. Durchschlag und Uberschlag in Luft bei Drucken von 
1 bis 30 at. Arch. f. Elektrot. 25, 277—298, 1931, Nr. 4. Die Messungen erfolgten 
bei 50 Hertz in einem guBeisernen Gefa8& mit Beobachtungsfenstern zwischen 
Platten-, Kugel- und Zylinderelektroden. Die Luft sowohl im Priifgerat als auch 
die Luft aus den tiblichen Druckflaschen wird vorher getrocknet. Verf. findet, 
daB nach Lichtbégen von 10 see Dauer der nachfolgende Durchschlag héher liegt, 
und zwar ist die Steigerung der Durchschlagsfestigkeit in Abhangigkeit von 
Schlagweite und Druck verschieden. Sie betragt bei Atmosphirendruck etwa 5% 
und steigt bei héheren Drucken bis auf 15°%. Eine Erklarung hierfiir wird nicht 
gegeben. Dieser Effekt wiirde die Differenz der Durchschlagsfestigkeit von 
W.O.Schumann und Spath erkliren. Nach der Untersuchung des Verf. 
ware die Spathsche Kurve richtiger als die Mittelkurve von Schumann. Mit 
wachsendem Druck verschwindet die normale Funkenverzégerung. Bei Drucken 
iiber 10 at tritt leicht Briickenbildung durch geringste Staubteilchen ein, die bei 
Messungen anderer Autoren ein frithzeitiges Umbiegen der Druck-Durchschlags- 
spannungskurven bewirkten. Nach den vorliegenden Messungen ist dies nicht 


-reell. Mit der Anordnung werden ferner Uberschlage von Isolierstoffen im homo- 


genen Felde beschrieben. Die erreichbare Uberschlagsfestigkeit langs eines Isolier- 
stoffs steigt mit dem Druck, und zwar wird dieselbe Uberschlagsfestigkeit der 
Anordnung wie ohne Isolierstoff erreicht. Da bei héheren Drucken die Festigkeit 


rate : F rae : aah oun 
der Luft derjenigen der besten Isolierstoffe gleichwertig ist, treten bei eo in 


A. Gemant. Elektrische Festigkeit von Papier bei erhéhtem ee 
Arch. f£. Elektrot. 25, 181 —188, 1931, Nr. 3. Die Durchschlagsspannung von. an i E 
papier liegt im allgemeinen héher als die Durchschlagsspannung von gees 3 
gleicher Starke. Nach dem Verf. spielt hierbei die Kanalwirkung, ae as be 
Ausbildung der Elektronenlawine verhindert, die Hauptursache. sal i pach 
Durchschlagsspannung unter Uberdruck bis zu 16 at gemessen, So S¢ L 


die Durchschlagsspannungskurven bei einem bestimmten re pia i 
gangsdruck. Das gilt sowohl bei Gleich- wie bei eS, ey ae 
druck nimmt mit zunehmender Schichtdicke stark zn. Die ue = a ~ pie ve 
Durchschlagsspannung von Papier und Luft unter ee ti ms 7 atte é 
Ubergangsfeldstarke, liegt fiir gut satiniertes Papier hoher aks 
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Papier. Als theoretische Erklarung gibt Verf. einmal die Kanalwirkung und 
die Feldverzerrung an. Die Kanalwirkung erhdht besonders bei niedrigen 
Drucken die Durchschlagsspannung, wahrend die Feldverzerrung auf die Durch- 
schlagsspannung erniedrigend wirkt. Bei StoSspannungen verlauft die Durch- 
schlagsspannungskurve fiir Luft unterhalb der fur Papier. Pfestorf. 


A. Gemant. Elektrophotographie von Isolierstoffen. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 250—256, 1931, Nr. 5. Es werden zunachst Versuche beschrieben, 
bei denen zwischen den Elektroden eines Plattenkondensators zwei oder mehrere 
photographische Papiere, mit der Schicht dicht aufeinanderliegend, angeordnet 
sind. Von einer gewissen Grenzspannung ab ist auf der photographischen Schicht 
eine Schwarzung zu beobachten. Durch systematische Versuche wird bewiesen, 
daB diese Schwirzung auf das Glimmen der an der Photoschicht adharierenden 
Luftschicht zuriickzuftihren_ ist. Die Tatsache wird zur Untersuchung der Ober- 
flachenstruktur (feine Poren und Risse) von verschiedenen Isolierstoffen benutzt, 
indem die auf dem zu untersuchenden Isolierstoff aufliegende Elektrode mit 
photographischem Papier belegt wird, das mit der Schichtseite dem Isolierstoff 
zugekehrt ist. Die an Rissen und Poren liegende Luftschicht glimmt und gibt 
zur Schwarzung AnlaB. Damit die Spannung nur am Isolierstoff abfallt, wird 
das Papier leitend gemacht. Das Verfahren soll auch zur Untersuchung von 
Durchschlagsvorgingen anzuwenden sein. Johannes Kluge. 


Yoshitaro Fujikawa and Jiro Kitasato. Dielectric Phenomena Studied 
by Means of the Schering High.Tension Bridge. PartII. The Effect 
of superimposed Magnetic Fields upon Dielectric Losses. Bull. 
Inst. Phys. Chem. Res. 10, 153—161, 1931, Nr. 2 (japanisch); Abstracts (Beilage 
za Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 15, Nr. 286/287, 1931) 10, 9, 1931, Nr. 2 
(englisch). Die Arbeit beschreibt Untersuchungen, die zur Priifung des Einflusses 
von Magnetfeldern auf den dielektrischen Verlustfaktor von festen Isolierstoffen 
wie PreBspan, Hartpapier usw. ausgeftihrt wurden. In Zahlentafeln wird das 
Verhaltnis von tg 6, gemessen bei eingeschaltetem Magnetfeld, zu tg 6 ohne 
Magnetfeld angegeben. Dieser Quotient hat Werte > und <1; er andert sich 
mit der magnetischen und elektrischen Feldstarke und ist bei den einzelnen Isolier- 
stoffen verschieden. Pfestorf. 


William W. Macalpine. The resistance of bismuth in alternating 
magnetic fields. Phys. Rev. (2) 37, 624—633, 1931, Nr. 5. Verf. hat die Wider- 
standsinderung von Wismut bei der Temperatur der fliissigen Luft in einem 
magnetischen Wechselfeld von 10° Perioden pro Sekunde und 100 Gau8 und emem 
tibergelagerten konstanten Magnetfeld von etwa 400 Gau8 gemessen. Der Wismut- 
draht von 0,06mm Dicke war auf ein Bakelitrohr bifilar aufgewickelt; kon- 
zentrisch zu ihm lagen die beiden Spulen, die das magnetische Wechselfeld und das 
konstante Feld erzeugten. Der hochfrequente Strom wurde mit einem Réhren- 
generator hergestellt. Der Wismutdraht wurde von einem konstanten Gleichstrom 
durchflossen. Infolge der Widerstandsinderung in dem aus konstantem Feld 
und Wechselfeld zusammengesetzten pulsierenden Magnetfeld traten Spannungs- 
schwankungen an den Enden des Wismutdrahtes auf. Amplitude und Phase 
derselben wurden mit Hilfe eimes besonders konstruierten Potentiometers ge- 
messen. Als Resultat ergab sich, daB die Widerstandsinderungen in dem hoch- 
frequenten magnetischen Wechselfeld innerhalb der MeBgenauigkeit von + 3,5 oF 
der Widerstandsainderung durch ein konstantes Magnetfeld entsprechen. ‘ 


W. Meissner. 
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F. W. Warburton and J. W. Todd. Relations between Hall Effect and 
Resistance. Phys. Rev. (2) 87, 775, 1931, Nr. 6. Verff. finden wie frither (Phys. 
Rev. 30, 673, 1927) an Tellur, so jetzt an diinnen Goldhauten Beziehungen zwischen 
dem elektrischen Widerstand und dem Halleffekt, wenn sie die Schicht von 
Zimmertemperatur auf 100°C erhitzen: Beim erstmaligen Erwarmen nach dem 
Niederschlagen nehmen Widerstand und Halleffekt stark ab, in einem Falle auf 
ein Zehntel des Anfangswertes. AuBer dieser irreversiblen Anderung ist nach den 
Verff. eine reversible Anderung von Widerstand und Halleffekt mit der Tem- 
peratur da. Wenn man das Verhalten des Tellurs hinzunimmt, so scheint es, 
daf die elektromotorische Hallkraft mit wachsender Temperatur zu- oder ab- 
nimmt, je nach dem Vorzeichen der Temperaturkoeffizienten. Verff. kniipfen 
hieran Betrachtungen iiber die Vorgange bei der Leitung durch Elektronen und 
den Einflu8 der Temperatur auf dieselben. Sie glauben dabei unter anderem 
schhieBen zu kénnen, da bei den Leitern mit negativem Temperaturkoeffizienten 
des Widerstandes das MaBgebende nicht eine Vermehrung der freien Elektronen, 
sondern eine Erleichterung des Elektroneniiberganges von Atom zu Atom mit 
steigender Temperatur ist. W. Meissner. 


©. Stierstadt. Die Widerstandsinderung ferromagnetischer Stoffe 
in Magnetfeldern. Metallwirtschaft 10, 201—206, 1931, Nr.11. Es wird 
zunachst auf die Fehler bei friiheren Untersuchungen anderer Autoren hingewiesen. 
Sie bestehen darin, da8 der zu untersuchende Draht meist nicht richtig zum Magnet- 
feld orientiert war und die — meist auch nicht geniigend reinen — Proben vor 
der Messung nicht entmagnetisiert wurden. Unter Vermeidung dieser Fehler 
hat der Verf. Kurven fiir die relative Widerstandsénderung von Hisen und Nickel 
in longitudinalen auBeren Feldern aufgenommen. Sie zeigen, analog zur bekannten 
Magnetisierungskurve, eine deutliche .,Widerstandshysterese“. Diese bleibt 
auch erhalten, wenn die relative Widerstandsénderung nicht als Funktion des 
auBeren Feldes H, sondern der Induktion B aufgetragen wird, verschwindet 
jedoch bei den Messungen an besonders reinem Elektrolyteisen. Dieses Eisen 
zeigte auch in der gewohnlichen Magnetisierungskurve die ,,ideale Magnetisierung“ 
ohne Hysterese. Die relative Widerstandsinderung nimmt hier mit wachsendem B 
zundchst nur langsam zu, steigt aber ziemlich plétzlich stark an bei annihernd 
erreichter Sattigungsmagnetisierung. Stets wird im longitudinalen Feld eine 
Widerstandszunahme beobachtet, sofern man, wie der Verf., bei gewohnlicher 
Temperatur arbeitet. Beziiglich der Theorie meint der Verf., daB man die Frank- 
Sommerfeldsche Formel fiir die Widerstandsaénderung von Metallen in Magnet- 
feldern auch auf Ferromagnetica iibertragen diirfe, sofern man nur die Gebiete 
der Sattigung (wo « —> 1 konvergiert) in Betracht zieht. Scheffers. 


August Hund and R.B. Wright. New piezo oscillations with quartz 
cylinders cut along the optical axis. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 741—761, 
1930, Nr. 5. Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, zu zeigen, daB durch dynamische 
Torsionskrafte auch bei Zylindern, die parallel zur optischen Achse geschnitten 
sind, ein piezoelektrischer Effekt hervorgebracht wird, und umgekehrt, ec A 
Schwingungen des Zylinders ohne Widerspruch zur Voigtschen Theorie erklar 


werden kénnen, und daB diese Schwingungen piezoelektrischen Ursprungs sind, 
Die Quarzzylinder werden in einer stark riickgekoppelten Mager ree ities 
nach der Leuchtmethode untersucht. Die Ergebnisse sind in Maat Ss c eh 
stimmung mit den bisher bekannten Erscheinungen der ee RE . es me 

] depres t a tf i ‘ nat il ver > 
eine andere Erklarung durch ,,Strephoelektrizitat’’, wie von E aw es oe 


unnotig ist. 
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Franz Quittner. Leitfahigkeitsmessungen an verformten und ge- 
temperten Steinsalzkristallen. ZS. f. Phys. 68, 796—802, 1931, Nr. 11/12. 
Mittels der von Beran und Quittner (diese Ber. 8. 208) entwickelten Methode 
zur exakten Messung von Gegenspannungen und wahren Leitvermégen wird 
in Widerlegung einer von J of fé (ZS. f. Phys. 62, 730, 1930) geauBerten Behauptung 
gezeigt, da das wahre Leitvermégen von Steinsalzkristallen ebenso wie deren 
Dauerleitvermégen im Gebiet ma&Biger Temperaturen (110 bis 200°C) durch 
plastische Verformung und durch Temperung verandert wird. Die van *tHoffsche 
Beziehung fiir die Temperaturabhangigkeit gilt fiir das wahre und fiir das Dauer- 
leitvermégen auch am getemperten und verformten Kristall; die Konstanten 
der van’tHoffschen Beziehung nehmen dabei durch maBige Temperung ab, 
durch geringe Verformung bei niedriger Temperatur hingegen betrachtlich zu. 

A. Smekal. 
C. Tubandt, H. Reinhold und Georg Liebold. Dipolare Leitung in festen 
Elektrolyten. ZS. f. anorg. Chem. 197, 225—253, 1931, Nr. 3. An zu Zylindern 
gepreBten festen Haloidsalzen wurden bei héheren Temperaturen (bis 625° C) 
Bestimmungen der Uberfiithrungszahlen ausgefiihrt. Untersucht wurden BaF,, 
BaCl,, BaBr,, PbCl,, PbBr,, PbJ,, NaF, NaCl und KCl. Es ergab sich, daB die 
Bariumhaloide bei allen Versuchstemperaturen bis 650°, PbCl, und Pb Br, bis in 
die Nahe des Schmelzpunktes praktisch reine Anionenleiter smd. Wahrend die 
Alkalihaloide bis 400 bzw. 450° reine Kationenleiter sind, nimmt die Bewéglichkeit 
ihrer Anionen bei héheren Temperaturen zu, und man findet bei den héchsten 
angewendeten Temperaturen die Werte fiir: NaF: mp, 6250 = 0,139; NaCl: 
Noi, 6200 = 0,117; KCl: nq, 6000 = 0,116. In natiirlichen Steinsalzkristallen 
ist die Uberftthrungszahl des Chlors noch héher. Beim Bleichlorid verwandelt 
sich die bei niederer Temperatur tiberwiegende Anionenleitung mit steigender 
Temperatur in tiberwiegende Kationenleitung, was einem groBen Temperatur- 
koeffizienten der Uberfithrungszahlen entspricht (npp, 0550 = 0,38 —> npp, 2900 
= 0,68). Die bei festen Elektrolyten vielfach festgestellte Giiltigkeit einer zwei- 
gliedrigen Temperatur-Leitfahigkeitsformel wird durch die Ergebnisse dieser 
Untersuchung eindeutig begriindet. v. Steinwehr. 


W. Ilberg, F. Hehlgans. Uber die Abhangigkeit einiger elektrischer 
und elektrooptischer Konstanten von Nitrobenzol und Nitro- 
toluol vom Reinheitsgrad. ZS. f. techn. Phys. 11, 283—285, 1930, Nr. 7. 
Im Anschlu8 an eine Arbeit von F. Hehlgans unter dem angefihrten Titel 
(ZS. f. techn. Phys. 10, 634, 1929) weist W. Ilberg in einer ,,Zuschrift an die 
Redaktion“ darauf hin, dai die von F. Hehlgans beobachtete Verkleinerung 
der Umkehrspannungen’ der Lichtspannungskennlinien von Kerrzellen mit 
wachsender Reinheit des Dielektrikums nicht nur so gedeutet werden kann 
daf§ die elektrooptische Kerrkonstante mit wachsender Reinheit gré8er wird, 
sondern daf ein Schichtungseffekt, hervorgerufen durch ungleichmaBige Feld. 
verteilung in der. Kerrzelle zu den gleichen Beobachtungsresultaten fithren miiBte. 
Dieser Einwand von W. Ilberg ist so schwerwiegend, da8 auch durch die Arbeit 
von F. Hehlgans die umstrittene Frage nach der Abhangigkeit der Kerrkonstante 
vom Reinheitsgrad des Mediums nicht geklart erscheint und weitere Unter- 
suchungen notwendig sind. F. Hehigans. 


Stefan Procopiu. Die elektromotorische Kraft an bewegten Elektroden 
und das elektrokinetische Potential der Metalle. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 154, 322—331, 1931, Nr. 3/4. Die durch Bewegen einer Elektrode in einer 
galvanischen Zelle verursachte EMK ist bei remem Wasser negativ fiir Pt, Hg. 


a ' 


_steigerte stets das Elektrodenpotential und die belastete Elektrode 
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Ag und Cu, positiv dagegen fiir Ni, Pb, Al, Fe und Zn. Nach GréBe und Vorzeichen 
ist sie gleich dem aus Kataphoresemessungen gefundenen elektrokinetischen 
Potential. Thr Vorzeichen ist dem des Ruhepotentials derselben Elektrode ent- 
gegengesetzt. In Sauren ergeben sich nach GréBe und Vorzeichen die gleichen 
Krafte wie fiir reines Wasser. Kupfer und Zink, die in Lésungen ihrer Salze 
oder in Lésungen von Kaliumsalzen mit verschiedenen Anionen eintauchen, 
zeigen Potentiale, die sich mit der Konzentration andern und ein Maximum 
oder Minimum, zuweilen auch eine Umkehr des Vorzeichens aufweisen. Die Wertig- 
keit des Anions ist von Einflu8 auf den Extremwert und den Grenzwert fiir hohe 
Konzentrationen, wie das in gleicher Weise fiir das elektrokinetische Potential, 
nicht aber fiir die Ruhespannung der Metalle zutrifft. Hieraus ist zu schlieBen, 
dafS die an bewegten Metallelektroden aufttetenden EMK sich ebenso verhalten 
wie die entsprechenden elektrokinetischen Potentiale. v. Steinwehr. 


American Standard Specifications for Dry Cells and Batteries. 
Circ. Bur. of Stand. Nr. 390, 9 S., 1930. Die Veroffentlichung enthalt die ameri- 
kanischen Spezifikationen fiir Trockenelemente und -batterien, die auBer den 
im einzelnen gegebenen Vorschriften noch die allgemeinen Bedingungen erfiillen 
mussen, da die Elemente vom Salmiaktypus sein, einen’ Depolarisator enthalten 
miissen, und daf sie weder undicht werden kénnen, noch beim Umkippen aus- 
laufen diirfen. Zunachst werden die Elemente nach GréBe’und Verwendungszweck 
klassifiziert und Vorschriften tiber ihre Dimensionen gegeben. Sodann werden 
die Bedingungen, die in betreff des zu verwendenden Materials sowie der Fabri- 
kation erfiillt sein miissen, mitgeteilt, wobei groBes Gewicht auf die Zuleitungen 
der Elemente sowie die Verbindungen der Elemente zu Batterien gelegt ist. Die 
weiteren Abschnitte enthalten Priifvorschriften fiir Spannungs- und Kapazitats- 
messungen, von denen die letzteren fiir die verschiedenen Typen je nach ihrem 
Verwendungszweck verschieden sind und in Priifungen mit intermittierendem 
und kontinuierlichem Strom zerfallen. Zum Schlu8 werden Tabellen gegeben, 
denen die Dauer der Stromentnahme wahrend der Priifung unter Beriicksich- 
tigung des Elemententyps und Verwendungszwecks zu entnehmen ist. v. Steinwehr. 


Hikoz6 Endo and Shigenori Kanazawa. Single Potential of Iron and Steel 
Electrodes. Sc. Rep. Tohoku Univ. 20, 124—139, 1931, Nr. 1. Mit Hilfe der 


_ Kette Fe oder Stahl | Fe (SO,) 1n|KCl1n, Hg,Cl,| Hg wurden die Potentiale 


von Eisenelektroden, und zwar hergestellt aus Hinkristallen, aus reinem Elektrolyt- 
eisen unter verschiedenen Bedingungen und solchen aus Armcoeisen gemessen, wobeli 
Vorsorge zur Vermeidung von Fehlerquellen getroffen war. Die Wirkung okklu- 
dierten Wasserstoffs und der Beschaffenheit der Oberflache des Metalls auf das 
Potential wurde untersucht. Ferner wurden die Elektrodenpotentiale von Perlit- 


_ stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,1 bis 1,4 °4, gemessen, die mit steigendem 


Kohlenstoffgehalt iiber ein Maximum, das bei 0,9 % C liegt, gehen. Die eins 
differenz zwischen Elektroden aus angelassenem und kérnigem Kohlensto be a 
mit 0,9°% C wurde bestimmt. Der Hauptzweck der Untersuchung raeay ( ae 
die Wirkung der Korngrenze (Korngr6Be) und _ebenso eo ae See 
Spannungen auf das Elektrodenpotential zu studieren. Fir den ae sb Ni 
wurde ein groBer Einkristall vorsichtig von Hand in zwet Stiicke zersagt, 


: 4 ie ei . Die Korngrenze 
als Elektroden dienten, von denen die eine belastet wurde Pangea ¢ 


v. Steinwehr. 
positiver als die angelassene. | 
elektrischen Feldverteilung in 


J. Dantscher. Untersuchung der A cise nate 


dielektrischen Fliissigkeiten mittels der 
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brechung (elektrooptischer Kerreffekt). Ann. d. Phys. (5) 9, 179—216, 
1931, Nr. 2. Zum Zwecke des Studiums der elektrischen Stromleitungsvorgaénge 
in’ flissigen Dielektriken wird mit einer optischen Polarisationseinrichtung aus 
der Beobachtung des Kerreffektes die elektrische Feldverteilung zwischen Platten- 
elektroden durch photographische Aufnahme ermittelt. Die Messung wird mit 
einem Rayleighschen Kompensator von 22. 10—4 Empfindlichkeit durch- 
gefiihrt. Zur Untersuchung gelangen Chlorbenzol, daneben auch Toluol; die 
Reinigung erfolgt durch Ultrafiltration, verbunden mit Trocknung im Vakuum. 
Chlorbenzol wird bei einer mittleren Feldstarke von 8,5 bis 38 kV .cm—}, Toluol 
bei 22 bis 190kV.cm~-? untersucht. Die erhaltenen Feldverteilungskurven 
sind vollkkommen reproduzierbar. Fiir Chlorbenzol ergibt sich bei Gleichspannung 
ein Feldanstieg an der Kathode, der mit der Zeit in die homogene Feldverteilung 
iibergeht. Die GréBe der Verzerrung und die Zeitdauer der Umbildung nimmt 
mit dem Feuchtigkeitsgehalt und dem Elektrodenabstand zu. Die hierdurch 
zum Ausdruck kommende Reinigung ist reversibel, denn nach dem Umpolen tritt 
wieder der Feldanstieg vor der Kathode auf, der sich in gleicher Weise wieder all- 
miahlich ausgleicht. Beim Einschalten treten zum Teil kurzzeitige, besondere 
Erscheinungen auf. Bei Wechselspannung ist das Feld homogen; ebenso zeigt 
Toluol bei den héheren Feldstarken, bei denen es untersucht wurde, fiir Gleich- 
und Wechselspannung homogenes Feld. J. Dantscher. 


F.L. E. Shibata. Das Normalpotential von Calcium. Journ. science 
Hiroshima Univ. (A) 1, 147—157, 1931, Nr. 2. Die Bestimmung des Potentials 
des Calciums gegentiber den wasserigen Lésungen seiner Salze laBt sich nicht 
direkt ausfiihren, da Calcium ein stark wasserzersetzendes Metall ist. Der Verf. 
hat deshalb einen Umweg eingeschlagen, indem er zundchst das Potential eines 
verdiinnten Calciumamalgams gegeniiber einer wisserigen Lésung von Calcium- 
hydroxyd, die wegen ihrer starken Alkalitét sehr wenig H’-Ionen enthalt und 
daher die Amalgamelektrode sehr wenig angreift, und darauf die Potentialdifferenz 
des gleichen Amalgams gegeniiber dem reinen Metall mit einer gesattigten Lésung 
von Calciumjodid in Pyridin bzw. Athylalkohol, die beide auf das metallische 
Calcium nur sehr wenig einwirken, bestimmte. Das Potential des Amalgams 
gegentiber der Calciumhydroxydlésung wurde mittels der Kette Ca-Amal- 
gam |Ca(OH),, HgO|Hg bei Calciumgehalten des Amalgams von 0,0265 bis 
0,0449°%, und Ca (OH),-Konzentrationen von 0,0099 bis 0,0215 Mol/Liter bei 
Temperaturen von 13 bis 19°C gemessen. Aus den gefundenen Werten wurde 
das Potential der Amalgamelektrode gegeniiber einer Normallésung der Ca”-Ionen 
zu 1,914 Volt bei 15° und das des reinen Metalls gegentiber der gleichen Lésung 
zu 2,810 Volt bei der gleichen Temperatur berechnet. v. Steinwehr. 
R. Burian. Untersuchungen iiber die Temperaturabhangigkeit von 
Kupfer- und Silber-Einzelpotentialen. ZS. f. Elektrochem. 37, 238—251 
1931, Nr. 5. Die Potentiale von Kupfer gegeniiber Kupfersulfat von dem eae 
zentrationsbereich 9.10-* bis 1,0 mol-normal und bei Temperaturen zwischen 
25 und héchstens 80°C, sowie von Silber gegenuber Silbernitrat von dem Kon- 
zentrationsbereich 0,01 kis 3,16 mol-normal bei Temperaturen von etwa 12 bis 
héchstens 58°C wurden gegen eine Normal-Kalomelelektrode gemessen, um die 
Temperaturkoeffizienten der EMK dieser Elektroden in dem erwaihnten Tem- 
peraturgebiet zu ermitteln. Die Auswertung erfolgte auf Grund der nach der 
Temperatur differenziierten Nernstschen Gleichung, die innerhalb der erreichten 
MeBgenauigkeit von 1 bis 2. 10-4 Volt iiber den erwahnten Temperatur- und 
Konzentrationsbereich die Spannungen wiedergibt, welche die aus Gefrierpunkts- 
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erniedrigungen von CuSO,-Lésungen, sowie aus Gefrierpunktserniedrigungen 
und Leitfahigkeitswerten von AgNO,-Lésungen ermittelten Aktivitatskoeffi- 
zienten verlangen. Die so gewonnenen Werte fiir die Temperaturkoeffizienten 
der Normalpotentiale dienten zur Berechnung der Entropien geléster Kupfer- 
und Silberionen, die sich in bester Ubereinstimmung mit den von Latimer und 
Buffington aus Umsetzungen in verdiinnten Lésungen berechneten relativen 
Werten befinden. Letztere wurden dann noch zur Berechnung des Temperatur- 
koeffizienten des Wasserstoff-Normalpotentials sowie der Entropie geléster 
Wasserstoffionen benutzt. SchlieBlich wurde auch der Temperaturkoeffizient 
der Normal-Kalomelelektrode neu bestimmt. v. Steinwehr. 


Johannes Zirkler. Zur Theorie der Assoziation starker Elektrolyte. 
ZS. f. Elektrochem. 37, 252—254, 1931, Nr. 5. Die neuesten Messungen von 
Fajans tiber die Gefrierpunktserniedrigung starker Elektrolyte [ZS. f. phys. 
Chem. (A) 151, 1930] erméglichen eine experimentelle Berechnung der Nernst- 
schen Voraussagen (Sitzungsber. d. Preu®. Akad. d. Wiss. vom 19. Januar 1928) 
uber die Zusammenhange zwischen Leitfahigkeit, osmotischem Druck und Asso- 
ziationsgrad unter Beriicksichtigung der elektrostatischen Wechselwirkung 
der Ionen. Nernst fiihrt darin fiir das MaB des Debyeeffektes des osmotischen 
Druckes fiir die Konzentration n/10 den Wert 0,13 an. Die Messungen von 
Fajans liefern fiir n/10 KCl den scheinbaren Assoziationsgrad 1 — « = 0,127 
mit einem Temperaturkoeffizienten, der fiir die wahre Assoziation 1 — « = 0,025 
errechnen 1a8t. Durch Differenz des wahren Assoziationsgrades vom scheinbaren 
Assoziationsgrad erhalt man fiir den Debyeeffekt des osmotischen Druckes 0,102. 
Die Leitfahigkeit bei 0° C ergibt fiir KCl einen Debyeeffekt = 0,089, der nicht 
sonderlich von dem aus dem osmotischen Druck berechneten Debyeeffekt = 0,102 
abweicht. Die gleiche Ubereinstimmung ergibt sich fiir KNO;, NaF und NaJ O; 
zwischen den experimentellen Ergebnissen von Fajans und der theoretischen 
Ableitung von Nernst. Brickner. 


Karl Fredenhagen. Das Problem der elektrolytischen Dissoziation 
und die Abweichungen vom Verdiinnungsgesetz. ZS. f. Elektrochem. 
37, 257—271, 1931, Nr. 5. Der Verf. stellt theoretische Betrachtungen an, die 
ihn zu einer Reihe von Einwaénden gegen die experimentellen Grundvoraus- 
' setzungen und gegen die theoretischen Annahmen fiihren, auf denen die elektro- 
statische Theorie der elektrolytischen Dissoziation aufgebaut ist und entwickelt 
Vorstellungen, die, von der Verteilung der Dissoziationsprodukte im Gasraum 
und in der Lésung zwischen diesen beiden Phasen ausgehend, die Grundlagen 
zu einer neuen Theorie der elektrolytischen Dissoziation ergeben, bei der man keine 
_dielektrischen Wirkungen des Lésungsmittels anzunehmen braucht. Unter dem 
Gesichtspunkt dieser Theorie werden folgende Fragen behandelt : Die pe 
 dissoziation der reinen Lésungsmittel und der geschmolzenen Salze, die Ander ung 
der Eigendissoziation mit der Tomperatur, das Gleichgewicht zwischen der eure len 
- Dissoziation in der Gasphase und der elektrolytischen Dissoziation in ans git 
keitsphase, die Léslichkeiten der Salze und die Spannungsreihen der Eleme 
ea ¢ - : angigkeit der Farbe der starken 
gegen. verschiedene Lésungsmittel, die Unabhangig e a Snieae 
Elektrolyte vom Dissoziationsgrad, die Abweichungen cor Ver heen he | 
Der Verf. ist der Ansicht, daB seine Theorie in allen oe Fal en. weit ce ai 
_gehende Erklarungen gibt als die elektrostatische Theorie. 


Karl Schwarz. Uberfiihrungen snd Uberfdbrungspotontin s ee a8 
tallischen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 245—254, lvol, : : 
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Aus der Tatsache, daB beim Stromdurchgang durch metallische Losungen Elek- 
trolyseerscheimungen auftreten, ist auf das Vorhandensein von Polarisations- 
spannungen zu schlieBen, fiir die aus der Thermodynamik die Formel: 


nRT 
Ei = a (C3 — ¢y) 

hergeleitet wird, die fiir geringe Konzentrationen, bei denen die EMK proportional 
der Konzentrationsdifferenz ist, gilt. In dieser Formel bedeutet /,//, das Ver- 
haltnis der molaren (bzw. atomaren) Leitfahigkeiten der beiden Metalle, n die 
Uberfiihrungskonstante. Fiir 0 bis 5° Cadmium enthaltende Amalgame wurde 
durch Potentialmessungen im Mittel aus mehreren Versuchen bei 25° n = 1,61,. 10—4, 
bei 35° n = 1,64,.10—*4 gefunden. Die Uberfiihrungszahl N bei 25°, die sich 
hieraus berechnen 148t und die auch direkt durch Elektrolyse bestimmt wurde, 
ergab in beiden Fallen eine gute Ubereinstimmung der Werte, wie folgende 
Tabelle zeigt: 


Konzentration des Amalgans | Uberfiithrung | EMK 
2% prltele dnb? 2:03. 10>" 
1 1,02 1,08 
Die Konzentrationsabhangigkeit der Uberfiihrungszahlen und der EMK wird 
durch die Theorie innerhalb der Versuchsfehler dargestellt. a. Sternwehr. 


J. T. Crennell and A. G. Milligan. The. use of antimonial lead for accu- 
mulator grids: A cause of self-discharge of the negative plates. 
Trans. Faraday Soc. 27, 103—112, 1931, Nr. 3. Gelegentlich einer Untersuchung 
tiber die Wirkungen von Temperatur und Saurekonzentration auf die Halt- 
barkeit von Bleiakkumulatoren fanden die Verff. eine Art Alterung der negativen 
Platten von Bleiakkumulatoren, die darin bestand, daB es immer schwieriger 
wurde, Selbstentladung und Sulfatierung dieser Platten zu verhindern, wenn sie 
alter wurden. Sie bildeten eime Methode zur Untersuchung dieser Erscheinungen 
aus und verwandten die Wasserstoffentwicklung an den Platten als Kennzeichen 
der Selbstentladung und des Wirkungsgrades der Platten. Es zeigte sich, daB die 
Alterung durch Herauslésen des Antimons aus der Legierung hervorgerufen 
wird, aus der das positive Plattengitter besteht, und dem Niederschlagen dieses 
Antimons auf der negativen Platte. Die geringe Wasserstoffiiberspannung an 
einer Antimonoberflache 1a8t lokale Wirkung zu, die die Bleiplatten entladt. 
Wird Antimon vollstandig ferngehalten, so ist sowohl die Selbstentladung als auch 
die Sulfatierung der Platten wihrend ihres ganzen Lebens so gering, daB® sie zu 
vernachlassigen ist. Giintherschulze. 


W. Guertler und B. Blumenthal. Verfahren zur Priifung der Lokal- 
elementtheorie der Korrosion. ZS. f. Metallkde. 23, 118—119, 1931, Nr. 4. 
In der von Ericson-Aurén und Palmaer gegebenen Formel fiir die Auflésungs- 


geschwindigkeit eines Metalls in einem Elektrolyten: 0 = we (e + 2) ist die 
C 


Widerstandskapazitat der Lokalelemente C weder der Berechnung noch der 
Messung zuginglich. Verff. beschreiben nun eine Apparatur, die eine experi- 
mentelle Priifung der Formel durch Variation von K, ¢ und > und durch Konstant- 
halten von C gestattet. Das Verfahren besteht darin, daB das Mctall, im vor- 
liegenden Falle ein Stitick Zink (mit 0,08° Blei), abwechselnd in 0,1 n und 
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).2n Salzsiure getaucht und die Auflésungsgeschwindigkeit gemessen wird. 
‘m Augenblick des Wechsels hat der V ersuchskérper eine bestimmte GréBe und 
Lauhigkeit der Oberflache und infolgedessen auch eine ganz bestimmte Widerstands- 
capazitat der Lokalelemente, welche fiir die Auflésungsgeschwindigkeit in beiden 
sauren in diesem Zeitpunkt maBgebend ist. Mit der Leitfahigkeit des Elektrolyten 
geht die Auflésungsgeschwindigkeit des Zinks nicht proportional; wenn sich die 
rstere verdoppelt, so geht die letztere ungefaihr auf das 1,5- bis 1,8fache. Die 
Annahmen von Ericson-Aurén und Palmaer betreffs der Wasserstoffiiber- 
spannung werden nicht bestatigt: die Anderung der letzteren bestimmt den Verlauf 
ler Aufl6sung und das Wachsen der Auflésungsgeschwindigkeit. Demgegentiber 
cheint die Anderung der Widerstandskapazitat von geringer Bedeutung zu sein. 

Scharnow. 


Je F. Powell and A.M. Tyndall. Capture of Electrons from Mercury 
Atoms by Positive Ions of Helium. Nature 127, 592—593, 1931, Nr. 3207. 
fortsetzung friiherer Versuche tiber die Beweglichkeit der Ionen in Heliumgas 
ron 360mm Druck [Tyndall und Powell, Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 
930]. Die Versuche wurden in einer neuen Apparatur mit Helium von 20 mm 
Mruck wiederholt. Dabei gelang es, den Austausch der Elektronen zwischen 
Juecksilberatomen und positiven He-Ionen sicher zu beobachten. Als Beweis 
vird eine Anzahl Kurven gegeben, die die Stromstirke zwischen zwei Elektroden 
is Funktion der Frequenz der angelegten Wechselspannung enthalten. Die 
S<onzentration des Quecksilberdampfes verhielt sich zu der des Heliums wie 
-: 30000. Die Kurve hat dann zwei Spitzen, von denen die eine durch Queck- 
ilberionen, die andere durch Heliumionen hervorgerufen wird.  Gleichzeitig 
yurde das Verhaltnis der Beweglichkeit des positiven Quecksilberions in Helium 
u einem Heliumion in Helium bestimmt. Es war 0,55. Giintherschulze. 


,. B. Headrick and 0. S. Duffendack. Collisions of the second kind and 
heir effect on the field in the positive column of a glow discharge 
n mixtures of the rare gases. Phys. Rev. (2) 37, 736—755, 1931, Nr. 6. 
Is wird gezeigt, da die elektrischen und die spektralen Kigenschaften der gleich- 
srmigen positiven Saéule in Mischungen von einatomigen Gasen in Termen von 
t6Ben zweiter Art beschrieben werden kénnen. Knoche. 


. Briner et A. Rivier. Recherches sur l’action chimique des décharges 
lectriques. I. Influence de la nature des électrodes sur la PEGs 
uction d’oxyde d’azote dans l’are électrique. Helv. Chim. Acta 12, 
81—893, 1929, Nr. 5. 


. Briner et J. Deshusses. Recherches sur |’action chimique des dé- 
harges électriques. II. La formation et la décomposition du cyano- 


éne. Helv. Chim. Acta 13, 629—650, 1930, Nr. 4. 


. Briner et B. Susz. Recherches sur l’action chimique des décharges 


TII. Le rendement réel de la production de l’ozone 


lectriques. 18, 678 —695, 1930, 


ar l’effluve et son amélioration. Helv. Chim. Acta 
vr. 4. ; 
. Briner et B. Susz. Recherches sur l’action chimique eer eee 
lectriques. IV. Sur le maximum de goneentration, fie . nv 
ures élevées, des composés endothermigues. ad ete os > See 
b A l’oxyde d’azote. Helv. Chim. Acta 14, 594—609. 1931, Nr. 3. 
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M. #. Druyvesteyn und N. Warmoltz. Photometrie des Neonglimmlichtes. 
ZS. f. Phys. 68, 378394, 1931, Nr. 5/6. [S. 1671.] 


Charles T. Knipp. Relative intensities of the magnetic and electro- 
static illumination components in the electrodeless discharge. 
Phys. Rev. (2) 37, 756—759, 1931, Nr. 6. [S. 1671.] 


H. Me N. Cowan, W. L. Brown and K. G. Emeléus. Spectra of the Helium 
Glow Discharge. Nature 127, 593, 1931, Nr. 3207. [S..1661.] 
Giintherschulze. 
W. Ehrenberg und H. Hiénl. Zur Theorie des elektrischen Kontaktes. 
ZS. f. Phys. 68, 289—308, 1931, Nr. 5/6. Unter der Voraussetzung, daB die Elek- 
tronengeschwindigkeitsverteilung gleich der eines Fermischen Gases beim Null- 
punkt der Temperatur sei, wird unter Benutzung der tiblichen Approximation 
des Potentialverlaufs an der Beriihrungsstelle zweier Metalle diejenige Stromstarke 
berechnet, die sich ergibt, wenn an die beiden auBeren Enden der Metalle em 
Potential gelegt wird und sich die beiden inneren auf einen kleinen Abstand 
gegentiberstehen. Durch eine fiir gré8ere Abstande erlaubte Approximation 
des Durchlassigkeitskoeffizienten der Potentialschwelle ergibt sich ein steiler 
exponentieller Anstieg des Stromes als Funktion des Abstandes bei konstant 
gehaltener Spannung, derart, da unter Zugrundelegung gewisser numerischer 
Werte fiir die willktirlichen Konstanten des Problems (Bahnwiderstand der Leiter 
gleich 1 Ohm, Potential gleich 1 Volt) der Strom bei Abstanden, die gréBer als 
12 A.-E. sind, Null ist und bei Abstiinden unter 10 A.-E. seinen vollen Wert 
wie bei unmittelbarer Beriihrung der Metalle hat. Weitere Verkleinerung des 
Abstandes 1a8t also den Strom konstant. Die Beriicksichtigung des Pauliprinzips 
fir den Elektronentibergang aus einem Metall ins andere liefert eine geringe 
Korrektion. AuBerdem wird der Strom bei konstantem Abstand als Funktion 
der Spannung untersucht und fiir hohe Potentiale an eine fiir den Elektronen- 
austritt aus Metallen unter dem Einflu8 hoher Felder von Fowler und Nordheim 
angegebene Formel angeschlossen. Der Einflu8 von Temperaturschwankungen 
erweist sich bei normalen Bedingungen als vernachlassigbar klein. Neugebauer. 


Reinhold Fiirth, Untersuchungen iiber Kontaktpotentiale. III. Zur 
Theorie der Kontaktpotentiale. ZS. f. Phys. 68, 735—1757, 1931, Nr. 11/12. 
Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, die bei der Beriihrung zweier Kérper ent- 
stehenden Kontaktpotentiale allgemein zu berechnen, auch dann, wenn die ein- 
ander beriihrenden Kérper kein im chemischen Gleichgewicht stehendes System 
bilden, die Kontaktelektrisierung also als rein physikalischen Vorgang zu deuten. 
Es werden zunichst Formeln fiir den Zusammenhang zwischen dem Potential- 
sprung an der Oberflache eines Kérpers und dem spontanen Emissionsstrom 
von Elektronen oder Tonen aus der Oberflache des Kérpers angegeben. Zur Be- 
rechnung der Kontaktpotentiale bei der Beriihrung zweier Kérper kénnen dann 
bestimmte Gleichgewichtsbedingungen angegeben werden, die ausdriicken, daB 
die Summe simtlicher Beitrage zum spontanen Emissionsstrom durch die Grenz- 
flache verschwinden mu8. Es zeigt sich, da unter gewissen Bedingungen die 
Kontaktpotentialdifferenz von der Art des Kontaktes unabhangig ist, sonst 
jedoch von ihr abhingt. Als besondere Spezialfalle werden die folgenden Be- 
ruhrungen behandelt: 1. Kontaktpotential zwischen einem Metall und einem 
Isolator; unter gewissen plausiblen Annahmen lat sich zeigen, da®B das Kontakt- 
potential verschiedener Metalle gegen ein und denselben Tsolator eine eindeutige, 
monotone Funktion der Schmelztemperatur der Metalle ist; die fiir eine Reihe 
von Metallen berechneten Kontaktpotentiale gegen Glas und Quarz stimmen 


>. 
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' mit den von Polednik beobachteten gut tberein. 2. Kontaktpotentiale zwischen 


zwei Metallen; fur den Fall eines reinen Elektroneneffektes gelangt man zu den 
Formeln von Richardson, Sommerfeld und Eckart; fiir den in Wirklichkeit 


_wahrscheinlich vorliegenden Fall eines gemischten Elektronen- und Toneneffektes 


zeigt sich, da das Voltapotential von der Art des Kontaktes zwischen den beiden 
Metallen abhangt, worauf die Nichtreproduzierbarkeit der bisher vorliegenden 
experimentellen Untersuchungen zuriickgefiihrt wird. 3. Kontaktpotentiale 
zwischen Leitern zweiter Klasse mit nur einer beweglichen Ionenart; die resul- 
tierende Formel ergibt als Spezialfalle einmal die Formel von Nernst fiir die 
Wasserstoffionenkonzentration, andererseits durch Identifizierung der Ablésungs- 
arbeit von Tonen aus Isolatoren mit der hierzu ben6tigten elektrostatischen 


_ Energie eine Formel fiir das Kontaktpotential zwischen zwei Isolatoren als Funk- 


tion ihrer Dielektrizitatskonstanten, die mit den Versuchen von Coehn und 
von Richards sehr gut tibereinstimmt, ebenso mit den Versuchen von Polednik. 
4. Kontaktpotentiale zwischen Leitern zweiter Klasse mit zwei beweglichen 
Ionenarten; die resultierende Formel gestattet die Zuriickfiihrung dieser Potentiale 
auf die Ablosungsarbeiten der positiven und negativen Ionen; als Spezialfalle 
folgen hieraus das Nernstsche Verteilungsgesetz, die Nernstsche Lésungs- 
tension und schlieBlich die Ausdriicke fiir die Kontaktpotentiale zwischen einem 
Kristall und seiner gesaittigten Lésung in guter Ubereinstimmung mit den ent- 
sprechenden Messungen von Frl. Lederer. Piirth. 


E. A. Guggenheim. On the conception of electrical potential diffe- 
rence between two phases.II. Journ. phys. chem. 34, 1540—1543, 1930, 
Nr. 7. Der Verf. stellt als grundlegendes Prinzip auf, daB bei allen Gleichgewichten 
und isothermen Anderungen der Gleichgewichte zwischen Ionen einschlieBlich 
der Elektronen die Zerlegung der elektrischen Potentialdifferenz zwischen zwei 
Phasen in die Summe eines chemischen und eines elektrischen Terms véllig will- 
kiirlich und ohne physikalische Bedeutung ist, und stiitzt seine Behauptung 
durch Uberlegungen, die an der Hand eines Beispiels — des Gleichgewichts - 
zwischen zwei Metallen (Kupfer und Zink) — angestellt werden. Die Aufgabe, 
die elektrische Potentialdifferenz zwischen zwei Phasen zu messen, wird zurtick- 


_gefiihrt auf die Bestimmung der Gesamtladung zweier kugelf6rmiger, weit von- 


-bestimmten Potential gehalten wird, 
_zweifache Anderung des Potentials. Das Elektrometer zeig 


es der Fall ware, wenn die Folie 
-scheinung halt mehr als eine Stunde an. 


einander entfernter Massen, als die beiden Metalle aufgefaBt werden kénnen, 


-wobei das elektrische Potential durch Division der Gesamtladung jeder Kugel 


durch ihren Radius erhalten wird. v. Steinwehr. 


G. Reboul. Singularités présentées par les corps soumis a l’action 
des cellules de résistance. C. R. 192, 926—928, 1931, Nr. 16. Der Verf. 
findet, daB gewisse Stoffe, speziell Papier oder Karton, die der Kinwirkung yon 
Widerstandszellen ausgesetzt waren, die Fahigkeit erlangen, die photographische 
Platte, ohne dieselbe zu beriihren, durch ein schwarzes Papier _hindurch zu 
schwarzen. Diese Fahigkeit bleibt mehrere Tage bestehen. Metallfolien, die ebenso 
behandelt werden und dann auf die eine Belegung eines Kondensators gelegt 


werden, die mit einem Elektrometer verbunden ist, wahrend die andere auf einem 
verursachen in dem Elektrometer eine 


t zundchst eine positive 


Ladung an, was anzudeuten scheint, daB die Folie wahrend emieen heii 
Elektronen verliert, diese Ladung wechselt jedoch hernach ihr Vorzeic en, wie 
eine positive Ladung annahme. lLetztere Er- 
“Eine an die Belegungen des Kondensators 
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gelegte | pannung verstarkt oder schwicht diese Wirkung je nach ihrer Richtung. 
Auf Grund der Elelxtronentheorie der Metalle versucht der Verf. die beschriebenen 
Erscheinungen zu erklaren. v. Steinwehr. 


F. Bloch. Zur Theorie der Magnetisierungskurve ferromagnetischer 
Einkristalle. Phys. ZS. 32, 290, 1931, Nr. 7. (Vortrag Tagung Gauverein 
Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Fiir die Richtung 
leichtester Magnetisierbarkeit eines ferromagnetischen Kristalls ist zu erwarten, 
daB sich schon in den schwachsten Feldern der Kristall bis zur Sattigung mag- 
netisiert. In Wirklichkeit sind jedoch, wie z. B. bei dem von Kaya untersuchten 
Co, noch Felder von der GréBenordnung 100 Gau8 notwendig. Zur Erklarung 
dieser Tatsache scheint es nétig, eine Wechselwirkung der Elektronenspins heran- 
zuziehen. Letztere bewirkt, daB sich gleichorientierte Spins im Innern des Kri- 
stalls zu langlichen ,,Hlementargebieten“‘ zusammenschlieBen, deren Form und 
GréBe von der Temperatur abhangt. Da der wahrscheinlichste Zustand des 
Kristalls ein solcher ist, in dem in der einen Richtung ebensoviel Gebiete mag- 
netisiert sind wie in der anderen, so nimmt die freie Energie mit wachsender 
Magnetisierung zu und erklart den beobachteten endlichen Anstieg. Kussmann. 


Karl Weisel. Uber magnetische Messungen an Kérpern mit kiinst- 
licher Anisotropie. Dissertation GieBen 1930, 30S. Nach den Messungen 
von C. Brauneck (1917) ist in zylindrischen Gelatinekérpern mit kiinstlicher 
Anisotropie die Differenz der Suszeptibilitaten der Deformation des Zylinders, 
d. h. der Differenz der Verzerrungen in den Hauptdruckrichtungen proportional, 
und das Verhaltnis der Proportionalitatskonstante K zur Suszeptibilitat der 
undeformierten Substanz ist bei verschiedener Magnetisierbarkeit der Grundstoffe 
nahezu dasselbe. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, diese Erscheinungen an 
anderen Substanzen zu priifen. Zur optischen Bestimmung der Anisotropie 
und zur magnetischen Messung wurden nahezu dieselben Methoden benutzt 
wie bei Brauneck. Die Préparate waren zunichst 10- bis 20°,ige Lésung von 
. Gelatine in destilliertem Wasser mit einem Zusatz von dia- oder paramagnetischen 
Salzen (Natriumchlorid, Mangansulfat). Die Ergebnisse stimmten mit den (nach 
Aufdeckung eines Rechenfehlers) korrigierten Werten von Brauneck gut uberein. 
Versuche an Celloidin und Agar-Agar fiihrten wegen technischer Schwierigkeiten 
(Verunreinigungen usw.) zu keinem Erfolg. Dagegen ergab sich bei tiberelastisch 
verspannten Celluloidplattchen dasselbe Verhalten wie bei der Gelatine. Die 
Proportionalitatskonstante hat fiir dasselbe Praparat bei verschiedener Deformation 
nahezu gleiche Werte, und das Verhialtnis dieser GréBe zur Suszeptibilitat der 
nichtdeformierten Substanz ist fiir verschiedene Celluloidarten ebenfalls konstant. 

Kussmann. 
F. Tyler. The Magnetization-Temperature Curves of Iron, Cobalt, 
and Nickel. Phil. Mag. (7) 11, 596—602, 1931, Nr. 70. Die’Reduktion der in 
Literatur vorliegenden Magnetisierungs-Temperaturkurven von Fe, Co und Ni 
und der Vergleich mit der klassischen Kurve von Lan gevin und der quanten- 
mabig geforderten Temperaturabhangigkeit zeigt, da®B fiir alle drei Metalle die 
Kurven koinzidieren und mit der theoretischen Kurve fiir die mechanische 
Quantenzahl j = 14 nahezu zusammenfallen. Da die Kopplung von mehreren 
Elektronenspins pro Atom zu héheren Werten von j fiihren wiirde, ergibt sich als 


Folgerung, da die Elementarmagnete Elektronen mit unabhangigen 


Spin- 
n wn 
momenten sind. ye 


Kussmann. 
Krishnapada Ghosh. Beziehungen zwischen Ferromagnetismus und 
Leitfahigkeit. ZS. f. Phys. 68, 566—572, 1931, Nr. 7/8. Es ist bekannt, daB 
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man kunstlich hergestellten Magnetit (Fe,O,) unter passenden Bedingungen 
in eine ferromagnetische Modifikation des Hamatits (Fe,O3) und diesen wieder 
m seme gewOhnliche paramagnetische Form iiberfiihren kann. Verf. will diese 
Méglichkeit im Zusammenhang mit parallel gehenden Leitfaihigkeitsmessungen 
zur Klarung der noch umstrittenen Frage, welche Elektronen fiir den Ferro- 
magnetismus verantwortlich zu machen sind, heranziehen. Mit Dorfman und 
Jaanus nimmt man an, da die Leitungselektronen Trager des Ferromagnetismus 
sind, und zwar etwa ein Elektron pro Atom. Verf. halt die Umkehrung der Be- 
hauptung, daf alle Leitungselektronen in einem ferromagnetischen Metall Trager 
des Ferromagnetismus sein sollen, fiir nicht erlaubt und zieht aus seinen Versuchen 
einen anderen SchluB. Er findet, da& beim Ubergang vom ferromagnetischen 
Fe,O0, zum ferromagnetischen Fe,O, eine betrachtliche Verminderung der Leit- 
fahigkeit bei gleichbleibender Kristallstruktur und nur geringfiigiger Permea- 
bilitatsanderung auftritt, dagegen beim Ubergang vom ferro- zum paramagnetischen 
Fe,0;. sowohl eine Leitfahigkeitsanderung wie Kristallstruktur- und Permea- 
bilitaétsanderung. Er zieht daraus den Schlu8, daB durch die Anlagerung eines 


| Substanz | Has | 2 j Kristallform 
| 
I | Fes Og 3,26 | 4,6. 102 Magnetit 
I Fe, 03 | 2,75 peo orale isto: 08 Magnetit 
III | Be,Osu** | ~ 1 8,7.109 bis > 1.10% Hamatit 


Sauerstoffatoms an zwei Fe,0,-Molekiile (erster Ubergang) ein groBer Bruchteil 
der Leitungselektronen gebunden wird, ohne daB Kristallform und magnetischer 
Zustand eine entsprechende Anderung erfahrt. Die so gebundenen Elektronen 
waren also nach Auffassung des Verf. keine Trager des Ferromagnetismus. Beim 
zweiten Ubergang jedoch sollen die Elektronen, die infolge der Kristallstruktur- 
anderung nicht mehr leiten, Trager des Ferromagnetismus gewesen sein. Er 
kommt somit zu zwei Gruppen von Leitungselektronen, von denen die eine nur 
leitet, die andere aber gleichzeitig auch Ferromagnetismus hervorruft. 

O. v. Auwers. 


M. J. 0. Strutt. Die Permeabilitat von Hisen, Nickel und Kobalt 
zwischen 10%und107 Hertz. ZS.f. Phys. 68, 632— 658, 1931, Nr. 9/10. Bekannt- 
lich haben — im wesentlichen russische — Forscher im Gebiet ktirzester Wellen 
Anomalien der Permeabilitat der Ferromagnetika gefunden, deren theoretische 
Begriindung bisher ebenso wenig befriedigend gegliickt war, wie etwa der N achweis 
fehlerhafter Versuchsfithrung oder die Aufklarung der Widerspriiche der ver- 
schiedenen Autoren untereinander. Verf. greift diese strittige Frage, bei der das 
- Gebiet der Wellen um 100m stets ein besonderes Interesse gehabt hat, erneut auf, 
und zwar mit einer abweichenden Me8methode, die die Permeabilitat aus dem 
Scheinwiderstand skineffektbehafteter ferromagnetischer Thermokreuze, der mit 
dem nichtferromagnetischer verglichen wird, zu errechnen erlaubt. Die Messungen 
sind bei Zimmertemperatur, in fliissiger Luft und bei zusitzlichen pe eet 
Magnetfeldern bis zu 9000 Oersted mit einer maximalen MeBgenauigkeit von 2 To 
an Eisen, Nickel und Kobalt mit dem gleichen negativen Ergebnis durchgefiihrt. 
_ Auf keinen Fall kann auch nur eine Andeutung einer Anomalie beobachtet werden. 
Die Permeabilitaét sinkt im allgemeinen stetig mit steigender Frequenz. _ 
EinfluB voraufgegangener Warmebehandlungen konnte ebensowenig ee 
werden. Die Ursache der Abweichungen der russischen Befunde ay Cie mo 
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H. E-Banta. Strain and diamagnetic susceptibility. Phys. Rev. (2) 
37, 634-637, 1931, Nr. 5. Fr. Bitter (diese Ber. 11, 2753, 1930) hatte friiher 
einen Einflu® mechanischer Gitterveranderungen auf die diamagnetische Suszepti- 
pilitat verschiedener Metalle festgestellt. Verf. wiederholt diese Versuche mit einer 
Gouyschen Wagenmethode, jedoch mit vdéllig negativem Ergebnis an Kupfer 
und Silber. Sowohl Verdrillungen wie Spannungen bis zur Elastizitatsgrenze 
geben keine die Fehlergrenze tiberschreitenden Veranderungen der Suszeptibili- 
taten. Dagegen geben verschiedene Gliihbehandlungen einen meBbaren Effekt, 
der jedoch auf Gasabgabe, Oxydation oder sonst eine chemische Veranderung 
zuriickgefiihrt werden kann. Der Befund von Bitter kann also nicht bestatigt 
werden. Verf. halt ihn auch fiir Nichtferromagnetika aus thermodynamischen 
Griinden fiir unwahrscheinlich, da die fiir einen derartigen Effekt notwendige 
Magnetostriktion verschwindend klein ist. O. v. Auwers. 


W. Gerlach. Effect of Internal Stress on the Magnetic Susceptibility of 
Metals. Nature 127, 556, 1931, Nr. 3206. Es wird eine einfache Erklarung fiir die 
von Honda und Shimizu (vgl. diese Ber. 8. 640) beobachtete Abnahme der dia- 
magnetischen Suszeptibilitat von Kupfer und Silber durch Kaltrecken (Pressen) 
gegeben: Durch das Zusammenpressen werden geringe Teile des Kristallgitters 
zerstért und in einen amorphen Zustand tibergeftihrt. Die Suszeptibilitat setzt 
sich dann zusammen aus dem diamagnetischen Anteil des normalen Gitters 
und dem paramagnetischen Anteil der amorphen Partikel. Auf Grund dieser 
Annahme 1a Bt sich leicht errechnen, da®, falls 0,5°%, der Metallprobe durch das 
Recken amorph geworden sind, die Suszeptibilitat sich um den von Honda 
und Shimizu angegebenen Betrag andert. Bei der Rekristallisationstemperatur 
verschwinden die amorphen Teile wieder, die Suszeptibilitat geht auf ihren ur- 
spriinglichen Wert zuriick, in Ubereinstimmung mit der Beobachtung. 

HI. J. Seemann. 
E. Lehrer. Die Druckabhangigkeit der Suszeptibilitat diamag- 
netischer Gase. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 11, 47—48, 1930, Nr. 3. Durch die 
Wiederholung der Glaserschen Versuche an CO,-, H,-, N,-, CO-, CH,- sowie 
CO,-O,-Gemischen, die je nach Willkiir die Glasersche Druckanomalie zeigten 
oder nicht zeigten, diirfte die Anomalie endgiiltig in das Reich der bisher nicht 
erkannten Fehlerquellen verwiesen sein. Bei sauberen Versuchsbedingungen 


wird eine Druckabhangigkeit der Suszeptibilitat diamagnetischer Gase nie ge- 


funden. O. v. Auwers. 


H. Forestier. Les ferrites: relation entre leurs structures cristallines 
et leurs propriétés magnétiques. C. R. 192, 842845, 1931, Nr. 14. Die 
Ferrite von der Formel Fe,O;.MO (M = Metall) lassen sich entsprechend ihren 
ferromagnetischen Eigenschaften in drei Gruppen einteilen. So haben die Kupfer- 
Eisen-, Nickel- und Magnesiumferrite eine hohe Magnetisierbarkeit, deren Ane 
derung in Abhangigkeit von der Temperatur denselben Gang zeigt wie diejenige 
des natiirlichen Magnetits. Schwach magnetisch sind die Blei-, Barium- und 
Strontiumferrite; zwischen diesen beiden Gruppen stehen die Ferrite des Cadmiums 
und Calciums. Strukturuntersuchungen mit Réntgenstrahlen bestatigten bei 
der ersten Gruppe die schon von Holgersson erhaltenen Resultate, wonach 
diese Ferrite dem Spinelltypus mit einem Parameter zwischen 8 und 9 A mugehoret 
Die zweite schwacher magnetische Gruppe zeigt ein hexagonales Raumgpitten, 
wahrend der Raumgittertyp der dritten Gruppe noch nicht ganz aufgeklart ist. 


Kussmann. 


de 
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Erich Gerold. Kritische Betrachtung der magnetischen Verfahren 
zur Werkstoffpriifung (Magnetische Analyse). Mitt. Forschungs-Inst. 
d. Ver. Stahlw. Dortmund 2, Lieferung 2, S. 23—37, 1981. [S. 1594.] 


Erich Gerold. Werkstoffpriifung mittels magnetischer Arbeitsver- 
fahren. Stahl u. Eisen 51, 428— 432, 1931, Nr. 14. [S. 1594.] Kussmann. 


L. Schekulin. ~Fertpflanzung einer elektromagnetischen Welle in 
einem ionisierten magneto-aktiven Medium. ZS. f. Hochfrequenztechn. 
36, 172 —182, 1930, Nr. 5. Der Verf. gibt zunachst eine allgemeinere Behandlung 
der bereits von H. W. Nichols und J.C. Schelleng (Bell Syst. Techn. Journ. 
14, 215—234, 1925) durchgefiihrten Rechnung fiir die Ausbreitung einer elektro- 
magnetischen Welle, unter dem Einflu8 eines Magnetfeldes, in einem ionisierten, 
homogenen Medium; die Einwirkung des magnetischen Vektors der elektro- 
magnetischen Welle auf die Elektronenbewegung wird vernachlissigt. Aus den 
Maxwell-Lorentzschen Gleichungen ergibt sich, daB im allgemeinen zwei ellip- 
tisch polarisierte Wellen auftreten. Die mathematische Behandlung wird dann fiir 
bestimmte Einfallswinkel der Welle gegen das konstante Magnetfeld spezialisiert; 
es werden gesondert fiir die langen und kurzen Wellen Naherungsformeln fiir die 
Wellen- und Raumvariablen abgeleitet. Diese theoretischen Untersuchungen 
ergeben einen Einflu8 des magnetischen Erdfeldes auf die Wellenausbreitung. 
Unter dem Gesichtspunkt dieser Theorie werden die bisherigen Versuchsergebnisse 
fiir folgende Erscheinungen bei der Wellenausbreitung betrachtet: Kritische 
Frequenz, Sonnenfleckentatigkeit, Verspatungen und Schwunderscheinungen der 
Signale, Polarisation, Sprungentfernung. Dann geht der Verf. auf den Fall der 
Wellenausbreitung, unter dem Einflu8 eines Magnetfeldes, in eimem inhomogenen, 
ionisierten Medium, ein, der bisher noch nicht gelést ist. Gans hat bewiesen, 


_ daB die Gesetze der geometrischen Optik gréBtenteils langs der Strahlbahn gelten. 


Auf Grund dieser Tatsache wird ein Verfahren zur graphischen Konstruktion 
der Strahlbahn fiir zwei Falle angegeben: die Niveauflachen der Ionenkonzen- 
tration sind 1. Ebenen, 2. zum Erdmittelpunkt konzentrische Kugeln; dabei ist 
die Starke des magnetischen Erdfeldes in Gré8e und Richtung als konstant an- 


gesetzt. Mit Hilfe der Strahlbahn kann die Strahlabsorption in jedem Bahnpunkt 


ermittelt werden. Weiterhin wird gezeigt, da®B das magnetische Erdfeld die Strahl- 
bahn erheblich verzerren kann; im allgemeinen wird die Strahlbahn unsymmetrisch 


und zeigt komplizierte Formen, besonders im Bahnscheitel, wo die Gesetze der 


geometrischen Optik nicht mehr gelten. Die Kinwirkung der Horizontalkomponente 
des magnetischen Erdfeldes auf die Wellenausbreitung (Meridianeffekt) ist nach 
der Theorie des Verf. gering, weil die Horizontalkomponente an den Polen nicht 
vorhanden und im Aquatorgebiet sehr klein ist, wihrend in den mittleren Breiten 


die Vertikalkomponente stark tiberwiegt. Es wird mit dem Gedanken ab- 


geschlossen, daf die Entscheidung tiber die Einwirkung des magnetischen Erd- 


 feldes auf die Wellenausbreitung von der Vorstellung von der Heavisideschicht 


Eckersley (geringe Ein- 

bewirkt das magnetische 
nach Hulburt 
schicht) da- 
H. Gromoil. 


abhangig ist: nach der Theorie von Appleton und 
dringtiefe der Empfangswelle in die Heavisideschicht) bewirk 
Erdfeld im wesentlichen nur eine Anderung der Wellenpolarisation, 
und Heising (wesentliche Eindringtiefe der Welle in die Heaviside 
gegen starke Anderungen der gesamten Wellenbewegung. 


olische Rechnung der Wechselstromtechnik, 
ull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 85—99, 
die symbolische 


Max Landolt. Die symb 

und:die ebene Vektorrechnung. Bull. spt 

113—120, 1931, Nr. 4 u. 5. Die Arbeit liefert emen Beitrag. 
Cs yy 
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Rechnung, wie sie die Elektrotechniker zur Erfassung der Wechselstromgré Ben 
verwenden, und die gern vektoriell interpretiert wird, den bekannten Methoden 
einer ebenen Vektorrechnung, wie sie zwanglos durch Spezialisierung aus der 
allgemeinen Vektorrechnung als mathematische Disziplin hervorgeht, anzugleichen. 
Der Verf. behalt die gebréuchliche Schreibweise der symbolischen Rechnung bei 
und zeigt, daB eine vektorielle Ausdeutung ohne weiteres moglich ist, wenn man 
die GréBe j (die der imaginéren Einheit 7 entspricht) als einen Tensor deutet. 
Dieser besitzt die speziellen Eigenschaften eines Versors, d. h- er ruft eine Drehung 
um 90° hervor und laBt die Lange des Vektors, auf den er angewandt wird, un- 
geindert. Die Bezeichnung als Tensor wird vermieden und TensorgréBen, wie sie 
ja die Quotientenbildungen von zwei Vektoren seitens des Verf. darstellen, 
Operatoren genannt. Ein Abschnitt ist den Anwendungen auf die Grundprobleme 
der Wechselstromtechnik gewidmet, unter denen die Behandlung von Dreh- und 
Wechselfliissen besonders schén die Vorteile der vorgeschlagenen Schreib- und 
Auffassungsweise beleuchtet. Teichmann. 


S. Whitehead. Electromagnetic Reactions between Conducting and 
Magnetic Material, and an Alternating Current. Phil. Mag. (7) 11, 
897—914, 1931, Nr. 72. Wenn leitendes, magnetisches Material in die Nahe eines 
Wechselstromes gebracht wird, machen sich zwei Erscheinungen bemerkbar: 
1. Es werden in dem Material Wirbelstréme induziert, was einmal mit einem 
Energieverlust verbunden ist, dann aber auch ein Magnetfeld hervorruft, das auf 
den Strom zuriickwirkt. Gleichzeitig entsteht ein zusadtzlicher in Phase liegender 
Spannungsverlust bei verminderter Selbstinduktion, und eine Kraft, die auf den 
Stromleiter zuriickwirkt und ihn von dem stérenden Material fortzutreiben sucht. 
2. Infolge des Permeabilitatsverlaufs tritt eine Verzerrung des Feldes ein, was zur 
Folge hat, daB8 auf den Stromleiter eine Kraft einwirkt, die ihn zu dem stérenden 
Material hinzutreiben sucht. AuBerdem macht sich ein zusdtzlicher zurtick- 
wirkender Spannungsverlust geltend, d.h. ein Anwachsen der Selbstinduktion. 
Es wird darauf hingewiesen, da der unter 1. geschilderte Vorgang vor sich geht, 
unabhangig davon, ob das Material magnetisch ist oder nicht, aber nicht bei 
Gleichstrom auftritt, wihrend die unter 2. beschriebenen Erscheinungen sowohl 
bei Gleich- wie bei Wechselstrom vorhanden sind, aber nur bei magnetischem 
Material. Die Gesamtwirkung hangt daher im praktischen Falle von den Dimen- 
sionen und Higenschaften des Materials ab. Einfache Falle sind bisweilen gewohnlich 
unter, Trennung beider Effekte behandelt worden. Verf. schlagt vor, allgemeine 
Lésungen fiir einen Strom zu entwickeln, der in einem Zylinder parallel zur Achse 
verlauft, und fiir einen geraden Stromleiter, der parallel zu einer magnetischen 
Platte angeordnet ist. Es wird dabei angenommen, da der Zylinder unendliche 
Lange und die Platte unendliche Flache besitzt, so daB Randeffekte vernach- 
lassigt werden kénnen. Die vorliegende Untersuchung ist hauptsachlich mathe- 
matischer Natur. Es wird gezeigt, da die Losungen anderer Autoren, die getrennt 
fiir die einzelnen elektrischen und magnetischen Wirkungen aufgestellt wurden, 
nur Teile eines allgemeinen Schemas bilden und aus der vom Verf. gegebenen 
allgemeinen Lésungsform abgeleitet werden kénnen. Damit ist eine Grundlage 
gegeben, um auch fiir andere Probleme dieser Art die Lésungen aufzustellen, 
wie z. B. fiir Hiillenverluste in Kabeln oder die Wirkung von Metallteilen, die sich 
in der Nachbarschaft von Kabeln befinden, auf deren Impedanz und Belastung. 
Auch die Krafte zwischen mehreren Leitern, die Erwarmung der StoBstellen 
bei Transformatorenblechen, die Wirkung auf Stromkreise in der Nahe metallischer 
Kérper und auf Erdstréme, einschlieBlich gefalschter Impedanzwerte und ¥ern- 
sprechst6rungen, sind der Berechnung zuganglich. Kreielsheimer. 
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C. Gutton et G. Beauvais. Sur la réflexion des ondes électromagnétiques 
par les résonateurs. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 12 S—13 S, 1931, 
Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 301.] Mit Wellen der Lange 17 em werden 
Reflexionsversuche angestellt. Der Sender ist in der Brennlinie eines Parabol- 
reflektors angeordnet: empfangen wird mit Thermokreuz im Strombauch eines 
Dipols. Die Reflexionsebene bilden Kupferdrahtstiicke von 6, 7, 8, 9, 10¢m 
Lange, die in Abstanden gleich ihrer Lange parallel und regelmaBig angeordnet 
sind. Die 8cm-Dipole reflektieren am besten, weil der Resonanz am nachsten; 
wenn die Resonatoren nicht dem elektrischen Vektor parailel sind, wird nur ein 
Teil reflektiert, der parallel der Richtung der Resonatoren polarisiert ist. Der 
Knotenabstand stehender Wellen vor diesen Reflektoren wird studiert und die 
Phasenverschiebung der Schwingung in den genahert auf Resonanz ab- 
gestimmten Resonatoren tg y = 2 — w/« bestimmt; daraus ergab sich a = 14 
. 168. HT. E. Kallmann. 


High power A.C. circuit breakers. I. Action of the Are in a Circuit 
Breaker. Electrician 106, 555—556, 1931, Nr. 2758. Im ersten Teil dieser fiir 
»tudenten bestimmten Aufsatzreihe wird auf das Wesen und die Wirkung des 
Lichtbogens, speziell auf die Energieverhiltnisse des Unterbrechungslichtbogens 
im Olschalter kurz eingegangen. (Bogenziindung durch Kontakttrennung, Gas- 
erzeugung in Flissigkeitsschaitern, Entionisierung beim Stromnulldurchgang, 
AbreiBen des Bogens. Gasmenge je kWs, empirische Berechnung der Schalt- 
arbeit.) A. v. Engel. 


High power A.C. circuit breakers. Il. Recent Developments. Electri- 
cian 106, 589—590, 1931, Nr. 2759. Angabe des Arbeitsprinzips der neueren 
6llosen Schalterarten: des MDeionschalters, des PreBgasschalters und des 
Vakuumschalters. A. v. Engel. 


J. B. MacNeill. Development Trends in Circuit Interrupters. Journ. 
Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 260—265, 1931, Nr. 4. Zusammenfassender Bericht 
titer die Fortschritte im Schalterbau. Der Deionschalter ist aus der Untersuchung 
iiter den Bogen mit kalter Kathode, die Thermionisation der kathodischen Gas- 
schicht und deren Einflu8 auf den zeitlichen Verlauf der Ziindspannung hervor- 
gegangen. Diese Schalter, deren neue Lichtbogenkammern beschrieben werden, 


sind bis zu einigen 106kVA Abschaltleistung und bis 25 kV gebaut worden. Es 


wird auf die Vor- und Nachteile des PreBluftschalters eingegangen (geringe Schalt- 
arbeit, PreBluftquelle 15 Atm.). Der Expansionsschalter wurde durch Zusatze 
zur Schaltfliissigkeit (Glycerin u. a.) auch fiir den Betrieb im Freien verwendbar 
gemacht. (Auf eine von Nicholson 1921 erprobte ahnliche Schalterkonstruktion 
wird hingewiesen.) Abschaltversuche mit dem Expansionsschalter wurden jiber 
einen groBen Strombereich angestellt. Der Vakuumschalter hat bisher noch 
keinen Eingang in den Schalterbau gefunden. Durch Finfihrung der eae 
sierungsgitter konnte bei Olschaltern bis 230kV die Lichtbogendauer, und die 
Schalterarbeit wesentlich verkleinert werden; der Verf. halt daher den Olschalter 
in Freiluftanlagen héchster Spannung noch nicht fiir verdrangt. An ie Engel. 


: : here. Journ. 
R. M. Baker. Current Collection in Hydrogen Atmosp 
Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 266—267, 1931, Nr. 4. Es wird tiber das Arbeiten 


‘ ay ee ie oe tof. 
von Kommutatoren und Schleifringen mit Koblebursten im einer ee ae : 
atmosphare bei Normaldruck herichtef, wobei dic ,,Biirstenlebensdauer’, 


gedriickt in Tagen pro Zentimeter Abnutzung ermittelt wird. Die Bursten wuraen 
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in emem kurzgeschlossenen Generator mit Nennstrom bei verschiedenem Kom- 
mutierungsgrad (geschwachtes Wendefeld) belastet. Die Lebensdauer in Hy 
von 20 bis 50°% relativer Feuchtigkeit war ceteris paribus 7- bis 40mal kleiner 
als in Luft. Ist die relative Feuchtigkeit des H, aber < 10°, so ist die Bursten- 
lebensdauer nur wenig geringer als in Luft. Bei optimaler Kommutierung, also 
vollem Wendefeld, stimmt die Biirstenlebensdauer in H, mit der in Luft praktisch 
iiberein. Verschiedene Graphit- und Kohlebiirsten wurden auf Stahlschleif- 
ringen (~ 6 A/cm?, Umfangsgeschwindigkeit ~ 12 m/sec) in H, gepruft, wobei 
sich infolge des Kommutierungsfunkens Fe,C bildete, das die Schleifringober- 
flache verletzte; durch Einschneiden einer Rille in den Schleifring konnte dieser 
Nachteil vermieden werden. Der Spannungsabfall zwischen einer Biirste und einem 
Messingschleifring ist in H, etwa ein Zehntel des in Luft unabhéngig von der 
Biirstenart beobachteten. Die gemessenen Spannungsabfalle waren jedoch von 
der Zusammensetzung des Messings sehr abhangig. A. v. Engel. 


E. R. Stauffacher. Evolving a Modern Protective Relay System. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 268—272, Nr. 4. Bericht tiber den Relais- 
schutz von 220, 66 und 16 (11) kV-Ubertragungen, Fehlerstatistik tiber sechs Jahre, 
Vervollkommnung der®Schutzeinrichtung aus den Beobachtungen tiber Fehler- 
zahl- und -art, Mittel zur Erh6hung der Stabilitat langer Fernleitungen. A. v. Engel. 


P. Dunsheath. Power cable technique. Recent progress in manu- 
facture. Electrician 106, 432—435, 1931, Nr. 2755. Verf. behandelt die Fort- 
schritte, die auf dem Gebiet der Herstellung von Hochspannungskabeln gemacht 
worden sind. Die fiir die Ubertragung.der verschiedenen Spannungen geeigneten 
Kabeltypen werden im einzelnen besprochen (Dreileiter-, Einleiterkabel; Papier-, 
Olisolierung usw.). Kabel mit Olfiillang werden im allgemeinen von 66kV an 
verwendet. Auf die elektromagnetischen Vorgange in Mantel und Bewehrung 
geht Verf. besonders ein. Eine Méglichkeit, die Verluste im Mantel zu verringern, 
ist die, den Mantel in regelmaéBigen Zwischenriumen aufzuschneiden und Isolier- 
stiicke oder noch besser Reaktanzspulen einzuschalten. Die verschiedenen Arten 
der Armierung von Kinleiterkabeln werden erértert.’ Alice Roehmann. 


K. Maekawa, Y. Noritomi and G. Takeuchi. The bushing-type current 
transformer. Res. Elektrot. Lab. Tokyo Nr. 280, 29 8., 1930. (Japanisch mit 
englischer Ubersicht.) Experimentelle Untersuchung eines 154 kV-Stabstrom- 
wandlers mit Ringkern. Die Fehler des Wandlers werden bei verschiedenen 
Burden in ein- und dreiphasigen Schaltungen gemessen und mit den aus einer 
Naherungsrechnung bestimmten verglichen. Die Arbeit enthalt ferner Messungen 
an selektiven ErdschluBrelais sowie der Impedanz verschiedener in- und auBer- 
europaischer Relais fir StromwandleranschluB. A. v. Engel. 


Wyatt Hawkins Ingram. The dynamical theory of alternating current 
machinery and the problem of the stability of power systems. 
Journ. Frankl. Inst. 210, 327—343, 1930, Nr. 3. Im AnschluB an friihere Stabilitats- 
untersuchungen, z.B.von Kapp, Gorges, Hopkinson und Sommerfeld, wird 
eine allgemeine dynamische Theorie elektrischer Maschinen aufgestellt. Verf. geht 
dabei von den Lagrangeschen Differentialgleichungen zweiter Art aus und stellt 
simtliche Gleichungen in generalisicrten Koordinaten auf. In bezug auf die 
Einzelergebnisse sowie die den Rechnungen zugrunde liegenden Voraussetzungen 
sei auf die mathematischen Untersuchungen des Verf. verwiesen. Praktische 
Versuchsergebnisse werden nicht mitgeteilt. Johannes Kluge. 
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Kurt Reuss. Eine Wirbelstrombremse mit GuBeisenlaufer fiir 3kW 
1500 U/Min. und 110 Volt Erregerspannung. Elektrot. ZS. 52, 632 — 635, 
1931, Nr. 20. Die beschriebene Wirbelstrombremse wurde von der Firma Ma. 
schinenfabrik EBlingen‘‘ gebaut. Durch die Verwendung eines GuBeisenlaufers 
wird das maximale Drehmoment erst bei sehr hohen Drehzahlen erreicht (gréBer 
als 1500 U/Min.). Die Kithlung erfolgt durch Wasser, das durch die durchbohrte 
Lauferwelle flieBt. Die Bremse wird hinsichtlich Drehmoment und Drehzahl, 
Bremsleistung und Trommeltemperatur sowie Belastungsdauer und Brems- 
leistung untersucht. i Johannes Kluge. 


W. Schuisky. Das Kreisdiagramm des Drehstrom-ReihenschluB- 
motors und seine Kaskadenschaltungen. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 
333 — 339, 1931, Nr. 18. Scheel. 


Hermann Neugebauer. Stromwandler fiir Schutzsysteme. Siemens-ZS. 
11, 147—151, 192—198, 1931, Nr. 3 u. 4. Die Auswahl von Relaisstromwandlern 
erfolgt (im Gegensatz zu MeSwandlern) nach ihrem Verhalten bei Uberstrom 
sowie nach ihrer Leistung bei verschiedener Biirde. Aus der Uberstromkennlinie 
-entnimmt man die GréBe des Ubersetzungsfehlers, der bei einem gewissen Primar- 
strom und bestimmter sekundarer Belastung erreicht wird (Uberstromkennziffer). 
Merkliche Ubersetzungsfehler treten auf, wenn bei groSem Primarstrom infolge 
der Sattigung des Wandlereisens der Magnetisierungsstrom rascher als der Se- 
kundarstrom wachst. Die abgegebene Wandlerleistung hat bei einer bestimmten 
Belastung ihr Maximum, das seinerseits eine Funktion des sekundéren Phasen- 
winkels ist. Ist dieser gleich dem Leerlaufwinkel des Wandlers (z. B. bei Relais- 
anschlu8), so ist die Maximalleistung am geringsten (Leistungsfahigkeit). Weiterhin 
wird auf die Anforderungen eingegangen, welche zeit- und stromrichtungsunab- 
hangige, sowie abhangige Uberstromrelais an Stromwandler stellen. Hier mu 
der Wandler zwischen dem einfachen und dem doppelten Nennstrom einen Uber- 
setzungsfehler von héchstens + 3°, haben. Beim Impedanzschutz ist eine Uber- 
setzungsgenauigkeit von + 5°, bis zum 15fachen, beim Reaktanzschutz etwa 
bis zum 12fachen Nennstrom erforderlich. Die Wandler fiir Differential- und 
ErdschluBschutz miissen, um Magnetisierungsstromunterschiede zu vermeiden, 
bei den gréBtméglichen Primarstrémen fiir tibliches Eisen eine Sattigung von 
< 12000 GauB haben. A. v. Engel. 


‘Alired yon Engel. Uber die Wechselspannungs-Koronaentladung an 
oxydierten Kupferelektroden. ZS. f. Phys. 68, 768—773, 1931, Nr. ¥1/12: 
Es werden Anfangsspannung und Koronayerluste eines blanken 6 mm starken 
Kupferdrahtes und eines mit einer (einige Zehntel  dicken) CuO- Schicht bedeckten 
Kupferdrahtes gleicher Abmessungen in atmospharischer Luft nach einer empfind- 
"lichen dynamometrischen Verlustwinkelmethode gemessen. Die Anfangsspannung 
des oxydierten Drahtes liegt etwa 8° iiber der des blanken; seme Verluste and 
daher wesentlich geringer. Bei kleinen Koronastrémen (‘1 lg eave pene ye 
wird die stationare Entladungsform bei CuO erst bei héherer Spannung als bei 
Cu bestehen kénnen, wenn die Elektronenausbeute an der CuO-Kathode eine 
geringere ist als an der Cu-Kathode. Fur starkere Koronastrome ( vie ee 
ladung) ist entsprechend der groBeren Elektronenaustrittsarbeit bei Cu O  Slaegrr: 
Cu auch ein héherer Kathodenfall an CuO und somit eine tieeemena eR : 

Verluste zu erwarten. Die vielfach beobachtete Abnahme der we then aa 
bei ;,gealterten‘‘ Hochspannungsleitungen wird aut die aes pens be 

oberflache durch das beim Spriihen gebildete Ozor, jedenfalls au e ee Bs - 
yon Aahnlich wirkenden Oberflachenschichten guruckgefihrt. .v. Engel. 
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W. Felsenburg. Kern-Transformator in Stern-Stern-Schaltung in 
Zusammenarbeit mit Petersenspule. AEG-Mitt. 1931, 8S. 89—94, Nr. 2. 
Bei in Stern-Stern geschalteten Transformatoren kann in Verbindung mit Erd- 
schluBspulen bei nicht vollkommener Abstimmung eine Verlagerung des Null- 
punktes und eine Unsymmetrie des Netzstromes, ein Reststrom, auftreten. 
Dieser Reststrom wird vom Verf. als Funktion der Spuleninduktivitat errechnet. 
Fiir die Bestimmung der Verlagerung des Nullpunktes sowie der Sattigungs- 
erhéhung in einem Schenkel des Transformators wird ein angenahertes Verfahren 
angegeben. Pfestorf. 


C. M. Foust. Instruments for Lightning Measurements. Gen. Electr. 
Rev. 34, 235—246, 1931, Nr. 4. Die in Amerika benutzten, in den letzten Jahren 
fiir die betriebsmaBige Verwendung entwickelten Apparate zur Registrierung 
von Uberspannungen und Blitzschlagen werden zusammenfassend beschrieben. 
Die Apparate beruhen in der Mehrzahl auf der Aufnahme der Lichtenbergfiguren 
mit ruhendem oder bewegtem Film oder von Oszillogrammen mit dem Kathoden- 
strahlosziliographen. - Fiir Feldstarkemessungen bei Gewittern dient ein neuer 
Apparat: eine kleine Antenne in Verbindung mit einer Glimmlampe, die auf 
einem Film verschieden starke Schwarzungen hervorruft. Die photometrische 
Auswertung des Films bietet emen Anhaltspunkt tiber die wahrend des Gewitters 
herrschende Feldstiarke. Pfestorf. 


Walter Grésser. Einige elektrostatische Probleme der Hochspannungs- 
technik. Arch. f. Elektrot. 25, 193—226, 1931, Nr. 3. VeranlaBt durch die 
Konstruktion der Fischerschen Lufttransformatoren behandelt der Verf. mathe- 
matisch die Probleme der Spannungsverteilung bzw. des Spannungsanstieges 
auf zwei benachbarten Zylinderspulen, den Einflu®B der Rauhigkeit auf die Durch- 
schlagsspannung und den Halbebenenkondensator mit gegeneinander versetzten 
Platten, wie er in der abgestuften Zylinderanordnung der einzelnen Spulen bei 
den Fischerschen Transformatoren vorliegt. Beziiglich der mathematischen 
Einzelheiten wird auf die Arbeit verwiesen. Das Ergebnis der Untersuchung 
ist, da8 auf Grund der mathematischen Behandlung der elektrostatischen Pro- 
bleme keine EKinwande gegen die Konstruktion der Transformatoren zu erheben 


sind. Pfestorf. 


J. Kiihle. Elektrische Arbeitsiibertragung durch Hochspannungs- 
kabel. Elektrot. ZS. 52, 373—377, 1931, Nr. 12. Die besonderen Higenheiten 
der Leistungstibertragung durch Kabel, Einflu8 des Ladestromes auf den Wir- 
kungsgrad der Kraftiibertragung, Anderung des Ladestromes bei verschieden- 
artiger Belastung und durch zusatzliche Drosselspulen, werden mathematisch 
unter Benutzung der komplexen Darstellungsweise untersucht. Die durch die 
Bleimantelstr6me bei verschiedenen Leiteranordnungen bedingte Widerstands- 
erhéhung wird ermittelt. Pfestorf. 


{ 


Aufbau und Berechnung der Motor-Isolatoren (Vollkern-Isolatoren). 
Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 201—209, 1931, Nr. 9. Zusammenfassender 
Bericht tiber die zw6lfjahrigen Erfahrungen der Motor-Columbus A.-G. Baden 
mit Vollkern-Isolatoren. Der Aufsatz enthalt Formeln fiir die Berechnung der 
mechanischen Festigkeit, Angaben iiber die mechanische und elektrische Priifung 


der Motorisolatoren sowie Zahlenwerte iiber durchgefiihrte Untersuchungen 
nebst Betriebserfahrungen. Pfestorf. 
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Korona - Verlustmessungen Cyl eRe Ar Us Na ae & Ubertragungsleitung 
Innertkirchen-Miihleberg. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 210—215. 
1931, Nr. 9. Korona-Verlustmessungen an der 73 km langen Freileitung werden 
mit einer modifizierten Scheringbriicke in der Anordnung nach Bormann- 
Seiler durchgefiihrt. Die Verluste in kW/km in Abhangigkeit von der Spannung 
sowie die Verlustfaktoren sind graphisch dargestellt. Einige in Amerika ge- 
messenen Werte werden zum Vergleich herangezogen. Die theoretische Behandlung 
der Ergebnisse zeigt das Versagen der Peekschen Formel zur Bestimmung der 
Koronaverluste, was Verf. auf die bei der Linge der Freileitung verschiedenen 
atmosphirischen Einfliisse wahrend der Dauer einer Untersuchung zuriickfiihrt. 
Pfestorf. 

v. Zeerleder. Einflu®B von Korona-Erscheinungen auf Freileitungs- 
drahte. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 215—218, 1931, Nr. 9. An kurzen 
Leitungsstiicken ist von der. Materialpriifungsanstalt des SEV in einer. reusen- 
ahnlichen Anordnung mit der Scheringbriicke der Verlustfaktor tg 6 gemessen 
worden. Ergebnis: Die scheinbare Aufrauhung, die Aldreydrahte im Laufe der 
Zeit erleiden, setzt die Glimmspannung nicht herab. Die Koronaverluste werden 
nur unwesentlich durch diese Oxydation beeinflu8t, und zwar ist der Verlustfaktor 
gemessen an aufgerauhten Leitungen bei niedrigen Spannungen gré8er, iiber den 
‘Tonisationspunkt jedoch kleiner als bei nicht oxydierten Drahten. In der Versuchs- 
abteilung der Aluminiumindustrie A.-G. Neuhausen wurden ferner Versuche 
ausgefiihrt, die ergaben, daB die mechanischen und elektrischen Veranderungen 
durch auftretende Koronaerscheinungen bei Aldreydrahten bedeutend geringer 
als z.B. bei Telephon-Bronzedrahten sind und die Korrosionserscheinungen 
durch das Unterspannungsetzen nicht beschleunigt werden. Pfestorf. 


K. B. McEachron and E. J. Wade. Field Tests on Thyrite Lightning 
Arresters. Gen. Electr. Rev. 34, 247—257, 1931, Nr. 4; Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 50, 290—291, 1931, Nr. 4. Ausftihrlicher Bericht tiber die Anwendung 
und die Schutzwirkung von Thyrit-Uberspannungsableitern, von dem ein gekiirzter 
Auszug im Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. erschien. Mit einem tragbaren Oszillo- 
graphen mit kalter Kathode werden an einer 72 km langen Freileitung Unter- 
suchungen iiber die Wirkungsweise von Blitzschutzapparaten, insbesondere von 
Apparaten mit Thyrit als wirksamem Isolierstoff ausgefiihrt. Da die Eigenschaften 
des Thyritableiters, Strom-Spannungscharakteristik, genau bekannt sind, 1aBt 
sich die Wirkungsweise exakt berechnen und stimmt mit den experimentellen 
Befunden der Verff. iiberein. Die Uberspannung bis zu 1,5 Millionen Volt erzeugt 
eine StoBanlage nach Marx mit einer Olkondensatoren-Batterie. Beziiglich 
Einzelheiten, Anordnung eines wirksamen Blitzschutzes, Verhaltnis der Zu- 
leitungen zum Ableiter und Transformator usw. wird auf die Arbeit, dis noch 
fortgesetzt werden soll, verwiesen. Pfestor}. 


. Kiebitz. Uber die MaBeinheiten der Strahlung. ZS. f. Hochfrequenz- 
eee, 136—139, 1931, Nr. 4. Zur Beschreibung der in der Funkentelegraphie 
wirksamen Strahlungsvorginge ist eine Anzahl von GréBen madeitely moo 
brauchlich, die vom Verf. im Zusammenhang besprochen und diskutier ¥ Nc A 
Ausgehend vom Strahlungsvermégen eines offenen. 2 eae gre “4 ie co 
Verf. den Strahlungswiderstand und weist darauf hin, daB die : fee rasiies 
iiblichen Formeln zur Voraussetzung hat, da die Strahlung nac den. o mess 
verlauft, die fiir einen Dipol im Sinne der Hertzsehen Theorie ae 
trifft zwar nicht fiir alle Antennengebilde zu. jedoch ogee " At ne aS 
praktisch meist keine Rolle, da einreal die Methoden der Strahlung g 


1628 5. Elektrizitat und Magnetismus 


selten genau genug sind, und zudem die Absorption der sich ausbreitenden Wellen 
Schwankungen bewirkt, die den durch die Anwendung der gewohnlichen Formeln 
bedingten Fehler iibertreffen. AuBerdem la8t sich die wirksame Antennenhodhe, 
die in diesen Formeln enthalten ist, nie genau aus den Abmessungen der Antennen 
entnehmen, sondern sie wird riickwarts aus dem leichter meBbaren Strahlungs- 
widerstand ermittelt. Bei Strahlungsberechnungen spielt der Ausdruck: wirksame 
Hohe mal Antennenstrom durch Wellenlange eine groBe Rolle. Das hierin vor- 
kommende Produkt: wirksame Héhe mal Antennenstrom, das aus Dimensions- 
griinden als ,,magnetische Ladung“ aufzufassen ware, ist oft zur Kennzeichnung 
der Strahlung einer Antenne verwendet worden, gibt jedoch nur eine Vergleichs- 
moglichkeit verschiedener Sender, wenn diese mit der gleichen Wellenlange 
arbeiten. Verf. geht alsdann zur Betrachtung der Strahlung im freien Raum 
iiber, fiir die sich unter Annahme einer Dipolstrahlung besonders einfache Zu- 
sammenhange und Mae angeben lassen. Zur Kennzeichnung der Strahlungs- 
amplitude werden bei fortschreitenden Wellen die GréBen der elektrischen oder 
magnetischen Feldstarke oder die Energiedichte benutzt. Bei ungestérter Strahlung 
ist die elektrische gleich der magnetischen Feldstarke, so da man sich allgemein 
mit der Angabe der elektrischen Feldstarke begniigt. Unter der Annahme, daB 
die Wellen sich ungestért ausbreiten kénnen, ergibt sich ein Ausdruck, der erlaubt, 
aus der an einem in bekannter Entfernung vom Sender liegenden Punkte ge- 
messenen Feldstiirke die ausgestrahlte Leistung des Senders zu ermitteln, wobei 
gezeigt wird, daB die Amplitude an diesem Ort von der Frequenz unabhangig 
ist. Verf. weist alsdann darauf hin, daB in Zukunft die Dichte des Energiestromes, 
die mit der Starke des Senders und seiner Entfernung durch eine einfache Be- 
ziehung verkniipft ist, als Ma8 fiir die Strahlungsamplitude erhéhte Bedeutung 
gewinnen diirfte, da sie unmittelbar ohne Hilfsbegriffe mit der ausgestrahlten 
Leistung und der geometrischen Verteilung der Gesamtstrahlung, die auBerdem 
jede beliebige Form haben kann, in Zusammenhang steht. Denn die Ausdriicke, 
in denen die wirksame Antennenhéhe enthalten ist, lassen sich fiir gerichtete 
Strahlungsvorgange, wie sie bei der Kurzwellentechnik auftreten, nicht anwenden. 
SchlieBlich geht Verf. auf die Schwankungen ein, die die Strahlungsamplitude, 
die von einem entfernten Sender ankommt, aufweist, und betrachtet die ver- 
schiedenen Arten, wie man die Absorption der Wellen anzugeben pflegt. Da diese 
Angaben zur Voraussetzung haben, da’ die Absorption mit der Entfernung 
exponentiell zunimmt, was aber im allgemeinen nicht zutrifft, sieht Verf. vorerst 
bei zahlenmaBigen Angaben tiber Absorption und Schwankungen von Wellen 
keine andere Moglichkeit, als in jedem Falle die Formeln, die der Berechnung 
der angegebenen Werte aus den Beobachtungen zugrunde liegen, mit anzugeben. 
Zusammenfassend weist Verf. darauf hin, da die Anwendung der Masse fiir die 
Wellenausstrahlung der Antennen und die Wellenausbreitung somit zum Teil 
an Voraussetzungen gebunden ist, die in praktischen Fallen einer besonderen 
Priifung zu unterziehen sind. Kreielsheimer. 


Balth. van der Pol. Uber die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. 
ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 152—156, 1931, Nr. 4. Ausgehend von den 
Zenneckschen Formeln tiber die Fortpflanzung ebener elektromagnetischer 
Wellen langs der Grenzflache zweier Medien: Luft und Erde wird auf das von 
Sommerfeld geléste Problem der Dipolstrahlung lings einer solehen Grenzflache 
eingegangen. Nach einer Umformung der von Sommerfeld angegebenen Integral- 
darstellung des untersuchten Hertzschen Vektors wird unter Zugrundelegung 
der Annahme, daf der Betrag der Fortpflanzungskonstante des Bodens gro 
gegen die der Luft sei, eine asymptotische Naherungsrechnung durchgefiihrt. 
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die auf einfachem Wege die bekannte Som merfeldsche o-Formel _liefert 
(@ = numerische Distanz). Nimmt man weiter an, daB im Boden der Leitungs- 
strom den Verschiebungsstrom stark tiberwiegt, so ergeben sich sehr iibersichtliche 
technische Naherungsformeln fiir @ und E (0). Unter Zugrundelegung empirischer 
Daten von Appleton und Eckersley werden hieraus die Abstinde fadingfreien 
Empfangs berechnet und im Zusammenhang hiermit einige Feldmessungen mit- 
geteilt. Es wird darauf hingewiesen, daB bei kiinftiger Neuverteilung der Rund- 
funkwellen den Bodeneigenschaften der verschiedenen Gegenden Rechnung 
getragen werden miisse. Baerwald. 


R. L. Smith-Rose and H. A. Thomas. An automatic recorder of signals 
from a rotating beacon transmitter. Journ. scient. instr. Ss 88: 
1931, Nr. 3. Im National Physical Laboratory in Teddington ist ein Gerat zum 
selbsttatigen Schreibempfang der Signale eines Peilsenders mit rotierender Peil- 
strahlsendung entwickelt worden, das in der vorliegenden Arbeit beschrieben 
wird. Die Stréme, die das Kopftelephon eines Normal-Réhrenempfangers zum 
Ansprechen bringen, werden durch einen Ubertrager einem als Filter dienenden 
auf Tonfrequenz abgestimmten Siebkreis zugeleitet, an dem ein Detektor bzw. 
Gleichrichter angeschaltet ist. Die ein zweites Mal gleichgerichteten Signalstréme 

etatigen uber ein Relais eine Schreibfeder, die auf einer mit Papier belegten 
Trommel schreibt. Die Trommel lauft einmal in der Minute um synchron mit dem 
anzupeilenden Strahl, angetrieben durch ein stimmgabelgesteuertes phonisches 
Rad. Wahrend der Trommeldrehung wird die Schreibfeder parallel zur Trommel- 
achse verstellt. so daB die Schreibspur eine Spirale ergibt, die dann unterbrochen 
wird, wenn der Empfinger auf Morse- und Peilzeichen, die der Peilsender aus- 
strahlt, anspricht und die Intensitét der Peilsendung fiir den Empfangsort ihr 
Minimum hat. Der Papierstreifen reicht bei ununterbrochenem Betrieb des 
Gerats fiir eine halbe Stunde aus. Eine Reihe von Versuchen, die in einer Ent- 
fernung von mehr als 140 km vom Peilsender angestellt wurden, ergaben, daB bet 
normalen Verhaltnissen die Differenz zwischen den selbsttatig aufgenommenen 
Peilungen des Geraéts und den unmittelbar durch Abhéren gewonnenen weniger 
als 0,5° betragt. Das Geradt eignet sich zu Untersuchungen tiber den rotierenden 
Peilsender und erscheint auch bei entsprechendem Ausbau fiir den Bordgebrauch 
auf Schiffen geeignet. Aus den bereits durchgeftihrten Versuchen. kann als fest- 
vestellt gelten, da das Gerat auf die gegenwartig in Betrieb befindlichen Drehpeil- 
sender noch in 300km Entfernung befriedigend anspricht. W. Keil. 


Max Wien. Uber Hochfrequenzwiderstande. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 
169—172, 1931, Nr. 4. Es wird die Eignung verschiedenartiger Hochfrequenz- 
widerstande fiir den Frequenzbereich bis » = 108 untersucht. Kurze Diinndraht- 
widerstande lassen sich verwenden, wenn man ihre bei den héchsten nequenivelt 
merklich werdende Selbstinduktion und Hautwirkung beriicksichtigt. Sie kénnen 
als auswechselbare Stufenwiderstande gebaut werden, so da8B die Form des meyers 
kreises immer beibehalten wird. Thr Mangel liegt in ihrer germgen Belastbat I fe 
Die Siemensschen Karbowidwiderstande, auf nichtleitenden as mE — 
vetragene diinne Kohlenschichten, haben verschwindend kleine a ve bees 
30 daB sie auch fiir extrem hohe Frequenzen parallel geschaltet ay pec ae eat 
yeformte Kupferréhren ersetzt werden k6nnen. Sie zeigen keinerlei a o id 
haben jedoch einen erheblichen Temperaturkoeffizienten ; wpe ee 
Jl gehaingt, was aber bei kurzen starken Stromsté Sen. wegen saa oar 
Erwarmung nichts niitzt. Bei Flissigkeitswidersténden ist oe ES A | 
xebung und der Wahl der Fliissigkeit (Leitfahigkeit, Dielektrizita 
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darauf zu achten, daB der Verschiebungsstrom klein gegen den Leitungsstrom 
bleibt. Sie haben den Vorzug. da8 man durch Anderung der Fiillung baw. Kon- 
zentration ihren Widerstand leicht variieren kann; mittels der Barrettermethode 
kann man ihn sehr genau messen. Ihre Belastbarkeit ist wegen des erheblichen 
Temperaturkoeffizienten verhaltnismaBig klein. Prazisionsrheostaten fiir Gleich- 
strom und Niederfrequenz sind fiir Frequenzen oberhalb 10° bis 10° ganz un- 
brauchbar. Baerwald. 


H. E. Hollmann. Das Magnetron als negativer Widerstand. Ann. d. 
Phys. (5) 8, 956—974, 1931, Nr. 8. Die Kennlinie emes Magnetrons, die den 
Anodenstrom einer zylindrischen Zweielektrodenréhre als Funktion eimes koaxial 
gerichteten Magnetfeldes darstellt, zeigt normalerweise einen stetig abfallenden 
Verlauf. Es wurden jedoch Charakteristiken gefunden, die sich neben geringerer 
Steilheit durch besondere Einsattelungen nach Uberschreitung einer bestimmten 
Feldstirke auszeichnen. Ferner zeigen die Unstetigkeiten des Anodenstromes 
Bereiche, in denen der innere Widerstand des Magnetrons negativ wird, was mehr- 
fach zur Erzeugung elektrischer Schwingungen ausgenutzt worden ist, und zwar 
im Bereich der tiefsten akustischen Frequenzen bis zu 108 Hertz. Ferner wurde 
festgestelit, daB die Schwingungsenergie von der Orientierung der Réhre im 
Magnetfeld abhingig ist. Auch reine Elektronenschwingungen, ahnlich den 
Barkhausenschen Hlektronenpendelungen, sind beobachtet worden. Der 
Zusammenhang dieser Erscheinungen wird nun im weiteren vom Verf. eingehend 
nachgepriift. Zundachst wird der Einflu8B von Restgasen in den Dioden auf die 
statischen Magnetronkennlinien untersucht und gezeigt, da mit wachsendem 
Gasdruck einmal eine Verflachung der Kennlinien, andererseits vor dem Ab- 
sinken ein Ansteigen tiber den Sattigungswert beobachtet wird. Die Verflachung 
wird durch StoSionisation und das auftretende, tiber den Sattigungswert hinaus- 
gehende Maximum durch Riickheizung des Gliihfadens durch positive Ionen 
erklart. Bei Betrachtung der Strom-Spannungscharakteristiken des gasgefiillten 
Magnetrons mit verschieden starken Magnetfeldern als Parameter geht bei einem 
bestimmten Magnetisierungsstrom die Kennlinie von einem bestimmten Spannungs- 
wert an in eine fallende Kennlinie tiber und strebt mit weiter wachsender Spannung 
dem Sattigungswert zu. Der so entstehende Bereich negativen Widerstandes 
1aBt sich jedoch nicht, infolge der Tragheit des Riickheizungseffektes, zur An- 
regung hochfrequenter Schwingungen verwenden. Wird die Achse der Magnetron- 
rohre schrig zum Magnetfeld angeordnet, so erhalt Verf. vollkommen veranderte, 
sehr komplizierte Kurven, die, um die durch den Gasgehalt der Réhre entstehenden 
Effekte auszuschlieBen, bei 4uBerstem Hochvakuum ermittelt wurden. Fiir diese 
Versuche verwendet Verf. die Philips-Diode DA 0810, die zwischen den Polen 
eines Du Bois-Magneten drehbar angeordnet wurde. Mit zunehmender Drehung 
der Réhre ergeben sich Kurven, die immer staérker von dem durch die Theorie 
von Hull geforderten Kurvenverlauf abweichen. Mit wachsendem Neigungs- 
winkel werden die Magnetronkennlinien [Jq = f(Jm), Jq = Anodenstrom 
Jm = Magnetisierungsstrom] wie auch die auftretenden Minima und Mancina, 
immer flacher, und bei senkrechter Anordnung der Roéhre zum Magnetfeld ver- 
schwindet jede Beeinflussung des Anodenstromes. Bei Betrachtung der Kenn-. 
linien fiir verschiedene Anodenspannung bei konstantem Neigungswinkel ver- 
schieben sich kritische Feldstaérke und Maxima in Richtung groBerer Feldstarken 
wodureh Uberschneidungen entstehen, die sich als Bereiche negativen Widow! 
standes kennzeichnen. Im Gegensatz zu den vorerwahnten Bereichen fallender 
Charakteristik, die durch Riickheizung bewirkt wurden, treten die letzteren 
unterhalb des Sattigungsstromes und nur bei zum Magnetfeld geneigter Réhren- 
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achse auf, und lassen sich zur Schwingungserzengung bis zu sehr hohen Frequenzen 
benutzen, da dieselben keinerlei Tragheitserscheinungen unterworfen sind. Vert. 
gibt weiterhin eine theoretische Betrachtung iiber die Bewegung der vom Heizfaden 
emittierten und unter dem Einflu8 des Magnetfeldes stehenden Elektronen. 
Die allmahliche Verflachung der Kennlinien bei zunehmender Drehung der Réhre 
folgt auf Grund der nach dem cos-Gesetz abnehmenden axialen magnetischen 
Feldkomponente, wahrend die bei der Drehung auftretenden Maxima der radialen 
Komponente ihre Entstehung verdanken. Die Elektronen beschreiben in diesem 
Falle Spiralbahnen, auf Grund deren sich die Anomalien auf ein Einschneiden 
der Spiralgaénge in den Rand des Anodenbleches zuriickfiihren lassen. Bei Drehung 
der Kéhre vom Winkel 0° aus in einem iiber der kritischen Feldstarke legenden 
Magnetfeld setzt der Anodenstrom bei einem bestimmten Winkel ein, wobei 
dieser Winkel mit wachsender Feldstarke zunimmt. Verf. stellt fest, daB von 
einem bestimmten Grenzwinkel ab, der durch die Rohrendimensionen gegeben 
ist, der Strom auch durch ein noch so starkes Magnetfeld nicht mehr auf Null 
herabzudriicken ist. Versuche mit ebenen Elektroden, die eigentlich eine Ver- 
groBerung der Bereiche negativen Widerstandes bringen sollten, zeigten nicht 
das erwertete Ergebnis, was anscheinend auf starke Inhomogenitéaten des elek- 
_trischen Feldes am Rande der ebenen Elektroden und auf Raiumladungserschei- 
nungen zuriickzuitihren ist. Auf die prinzipielle Identitat zwischen den beob- 

achteten Erscheinungen und dem bekannten Habanngenerator wird hingewiesen. 

SchheBlich betrachtet Verf. die Schwingungsbereiche der Magnetrondiode mit nega- 

tivem Widerstand. An die Réhrenelektroden wird ein abstimmbares Parallel- 

drahtsystem angeschlossen, wobei sich ergibt, daB die ultrakurzwelligen Elek- 

tronenschwingungen unabhangig von den Bereichen negativen Widerstandes 

auftreten, und zwar unmittelbar nach Uberschreiten der kritischen Feldstarke. 

Bei Wellenlangen von 0,5 bis 1,5m zeigten sich die Schwingungen unabhangig 

von einer Verstimmung des auBeren Abstimmsystems, was besagt, daf es sich 

hierbei um reine Elektronenschwingungen handelt. Verf. bestatigt das bereits 
friher gefundene Ergebnis, da die Energie bei einer geringen Drehung des Magne- 

trons im Magnetfeld ein Maximumerreicht. Mit Hilfe des negativen Widerstandes 
lieBen sich nur Wellen bis herunter zu etwa 20 m erregen. Verf. folgert, daB der 

dynamische negative Magnetronwiderstand im Bereich von Meterwellen nicht mehr 
erhalten bleibt und erklart dies mit der langeren Verweilzeit der Elektronen auf 
ihren Spiralbahnen. Aus dieser langeren Laufzeit resultiert eine unterhalb der 
Elektronenschwingungen liegende Frequenzgrenze, an der die negative Steilheit 

der dynamischen ,Stromspannungs-Charakteristik ihr Vorzeichen umkehrt. 

Kreielsheimer. 

E. Giebe und A. Scheibe. Transversalschwingende Leuchtresonatoren 

als Frequenznormale im Bereich von 1000 bis 20000 Hertz. ZS. f. Hoch- 
-frequenztechn. 35, 165—177, 1930, Nr. 5. 1. Hine neue Frequenzskale der Reichs- 
-anstalt wird durch piezoelektrische Leuchtresonatoren festgelegt. Im Bereich 
von 1000 bis 20000 Hertz werden transversale Eigenschwingungen von Quarz- 
staben benutzt. Dabei dienen nach dem schon frither von uns angegebenen Ver- 

fahren die leuchtenden elektrischen Entladungen, die durch die piezoelektrischen 
Spannungen des schwingenden Stabes im gasverdunnten Raume erzeugt werden, 
zur Feststellung der Resonanz zwischen den erregenden elektrischen und den 
elastischen Schwingungen. Die praktische Ausfiihrungsform und die Abmessungen 
solcher Transversalresonatoren werden beschrieben. 2. Die Resonanzabstimmung 
‘eines Réhrensenders auf die Eigenfrequenz eines Resonators 1a Bt oe nach der 
Leuchtmethode mit einer Genauigkeit von wenigen Millionteln ausiithren. pl 
monische Oberschwingungen des Sesders liefern Normalfrequenzen 1m Hoch- 
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frequenzgebiet. 3. Die Eichung der Resonatoren erfolgte mit Hilfe des Normal- 
frequienzmessers der Reichsanstalt unter Benutzung von harmonischen Ober- 
schwingungen durch Vergleichung mit emer sehr konstanten, bis auf 1 bis 2 Milli- 
ontel genau gemessenen Frequenz von 1560 Hertz, die ein Stimmgabelsender 
lieferte. 4. Die Eigenfrequenzen der Resonatoren wurden mit einer absoluten 
Genauigkeit von + 5 Millionteln bestimmt; sie sind nach dem Ergebnis mehrfach 
wiederholter Messungen wahrend eines Jahres innerhalb dieser MeSgenauigkeit 
konstant geblieben. 5. Der mittlere Temperaturkoeffizient zwischen 0 und 20°C 
hat den sehr kleinen Betrag von etwa — 7. 10—® fiir die niedrigsten und etwa 
— 9. 10-8 fiir die héchsten Eigenfrequenzen. 6. Das logarithmische Dampfungs- 
dekrement der Resonatoren ist von der GréBenordnung 10—4. 7. Die Resonatoren 
lassen sich auBer zu transversalen auch zu longitudinalen Eigenfrequenzen anregen ; 
der mittlere Temperaturkoeffizient der letzteren betragt nur — 1,5. 10—® zwischen 
0 und 20°C. 8. Der Temperaturkoeffizient des Elastizitatsmoduls # berechnet 
sich aus 5. und aus 7., sowie aus den bekannten thermischen Ausdehnungskoeffi- 
zienten zu — 10.10-8 (1/E = s,, in der Voigtschen Bezeichnungsweise). 9. Die 
Erscheinung der Intermittenz der piezoelektrischen Glimmentladung wird erklart. 

A. Scheibe. 
F. Gerth und W. Hahnemann. Moderne quarzgesteuerte Gleichwellen- 
sender. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 131—134, 1931, Nr. 3. Auf Veranlassung des 
Reichspostministeriums wurde von der Firma C. Lorenz die Neuentwicklung 
eines nichtsynchronisierten Gleichwellensystems durchgefiithrt. Als Steuerorgan 
wird hierbei ein in einem Thermostaten befindlicher versilberter Quarz- 
kristall verwendet. Da die Frequenzkonstanz etwa 1.10-° betragen soll, der 
Temperaturkoeffizient des Quarzes mit,6. 10~-° pro Grad Celsius relativ hoch ist, 
so wurde Wert auf die Entwicklung eines gut konstanten Thermostaten gelegt. 
Der Thermostat, tiber dessen Prinzip und Konstruktion spater Angaben folgen 
werden, hat tiber eime laingere Zeit keine gréBere Temperaturabweichung als 
+ 1/,99° C von einer mittleren Temperatur ergeben. Der Einflu8 der elektrischen 
Konstanten auf die Quarzfrequenz wurde durch Messung der Differenzfrequenz 
zweier Oszillatoren bestimmt, er ist im allgemeinen klein oder vernachlassigbar. 
Das Schaltungsschema wird im Prinzip dargestellt und besprochen; ein Bild 
der fertigen Apparatur wird gezeigt. Die Verff. fassen ihre Ergebnisse darin 
zusammen, dal} durch eine besondere Ausfiithrung des Quarzoszillators und eines 
Thermostaten eime Konstanz seiner Frequenz gréBer als 1 . 10--* bei verhaltnis- 
mafig einfachen Mitteln erzielt wurde. A. Scheibe. 


Georg Joos. Zur Frage nach der Natur der Langzeitechos. ZS. f. Hoch- 
frequenztechn. 387, 136, 1931, Nr. 4. OC. Stormer und B. van der Pol haben 
zur Erklarung der von ihnen beobachteten Langzeitechos zwei Theorien an- 
gegeben. Die Sté6rmersche Auffassung nimmt Reflexionen an Elektronenflachen 
an, die die Erde in sehr groBer Entfernung umgeben, so daB die groBen Laufzeiten, 
die bis zu 20 sec betragen, dadurch erklart wiirden, wahrend van der Pol die 
Ansicht vertritt, daB eine starke Herabsetzung der Gruppengeschwindigkeit 
in der Heavisideschicht diese Echos bewirkt. Die bisherigen Diskussionen suchen 
festzustellen, ob die aus den Echobeobachtungen zu folgernden Bedingungen 
fur die reflektierende Schicht mit den seitherigen Annahmen in Einklang stehen. 
Da aber die bisherigen Aussagen, die wir tiber die Heavisideschicht machen k6nnen, 
noch sehr liickenhaft sind, empfiehlt Verf. eine direkte experimentelle Ent- 
scheidung. Es wird darauf hingewiesen, daB in einem ladungserfiillten Medium 
die Herabsetzung der Gruppengeschwindigkeit stets mit einer groBen Dispersion 
der Gruppengeschwindigkeit verbunden ist. Auf dieser Tatsache baut Verf. 
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sein experimentelles Kriterium auf und folgert, daB bei Langzeitechos die Seiten- 
bander modulierter Wellen zu ganz verschiedenen Zeiten ankommen wurden, 
so da ei Echo modulierter Wellen nicht wahrnehmbar ist. Die bisherigen Ver- 
suche bedienten sich ausschlieBlich unmodulierter Wellen. Wurde man abwechselnd 
moduliert und unmoduliert senden, so wiirde ein Ankommen von Hchos fiir beide 
Schwingungsarten der Sté6rmerschen Auffassung recht geben, wiirden dagegen 
nur die unmodulierten Schwingungen aufgenommen, so ware die Richtigkeit der 
van der Polschen Theorie bewiesen. Kreielsheimer. 


Mile Suzanne Husson. Action mécanique exercée sur un conducteur 
par les ondes électromagnétiques. C. R. 191, 32—35, 1930, Nr. 1. 

Hi. Ebert. 
A. Sommerfeld. Das Reziprozitats-Theorem der drahtlosen Tele- 
graphie. ZS. f. Hochfrequenztechn. 87, 167-169, 1931, Nr. 4. Die Note enthalt 
dic Richtigstellang eines Rechenfehlers, der in einer friiheren Arbeit gleichen 
Titels (ZS. f. Hochfrequenztechn. 26, 93, 1925) begangen wurde, durch den jedoch 
die Aussage des Reziprozitatstheorems nicht beriihrt wird. Harry Schmidt. 


J.R. Bird. The design of radio-frequency signal generators. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 438—451, 1931, Nr. 3. Der Verf. behandelt die bei Radio- 
empfangern auftretenden Streuspannungsprobleme und teilt Methoden mit zur 
Eliminierung solcher Spannungen, wobei er sowohl streuende magnetische als 
auch streuende elektrische Felder betrachtet. Blechschmidt. 


V. Petrzilka. Zur Theorie zweier gekoppelter Schwingungskreise. IT. 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 122—131, 1931, Nr. 3. Verf. berechnet allgemeine Aus- 
driicke fiir die einem System von zwei gekoppelten Schwingungskreisen zugeftihrte 
Gesamtenergie W und die Partialenergien des Primar- und Sekundarkreises Ww, 
und W,. Zunéchst wird der Fall untersucht ftir ungleich abgestimmte Kreise 
und variable Erregerfrequenz, welcher eine komplizierte und untibersichtliche 
Lésung gibt, so daB von einer Diskussion abgesehen wird. Weiter wird der Fall 
variabler Eigenfrequenz eines Kreises und fester Erregerfrequenz behandelt. 
Ist die Eigenfrequenz des Sekundarkreises konstant, so sind die Energien W, W,, W, 
durch einfache Resonanzkurven mit einem einzigen Maximum in demselben 
Punkte bestimmt. Ist die Higenfrequenz des Sekundarkreises veranderlich, 
so nehmen die Energien W und W, zwei Extrema an, W, ist immer durch eine 
- einfache Kurve mit einem einzigen Maximum bestimmt. Zum SchluB wird der 
Fall behandelt, daB die Eigenfrequenz und die Erregerfrequenz variabel, aber 
voneinander abhangig sind. Frieser. 


R. Bechmann. Calculation of electric and magnetic field strengths 
of any oscillating straight conductors. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 
461 = 466, 1931, Nr. 3. Zur Berechnung der elektrischen und magnetischen ol 
stirke in geraden Oszillatoren, wie Antennen oder Antennensystemen, race 
sich zwei Wege einschlagen. Die eine Methode geht von der Tatsache ea ae 
die Felder, die von dem einzelnen Element der Anordnung erzeugt a = se 
sprechend ihren Amplituden und Phasen zusammengesetzt sind. i 4 . boi 
dieser Elemente werden so durch Hertzsche Dipole erzeugt. ft reas 
Verfahren geht von der Bildung des Hertzschen Vektors fiir oe roast a 
ordnung aus und leitet die Komponenten der elektrischen ae ae ee 
Felder in der iiblichen Weise ab. Das elektrische Feld eines Mme Rneme ee 

kann in drei Teile eingeteilt werden, die mit Nahteld, "ar dig a % aE 
_ kezeichnet sind. Das magnetische Feld eines Hertzschen Dipols V 
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Teile-eingeteilt, in das Nahfeld und Fernfeld. Bei Benutzung der ersten Methode 
konnen die Feldkomponenten, die dem magnetischen und elektrischen Felde ent- 
sprechen, dargestellt werden als die Summe der Integrale, die durch die Anordnung 
der Elemente bei den gegebenen Leitern bestimmt sind, d. h. durch die Strom- 
_ verteilung langs des Leiters. Im allgemeinen kann diese Integration nicht aus: 
gefiihrt werden. Bei der zweiten Methode, die Verf. im weiteren darstellt, wird 
davon ausgegangen, ganz allgemein vollstandige Ausdriicke fiir die elektrischen 
und magnetischen Felder irgendwelcher geraden oszillierenden Leiter aufzustellen. 
Es wird alsdann der Hertzsche Vektor fiir derartige Anordnungen gebildet 
und so eine vollstandige Darstellung erhalten. Die abgeleiteten Ausdriicke er- 
moglichen eine einfache Berechnung der Strahlungsbedingungen in der Nahe 
des Leiters und erhalten so praktische Bedeutung bei der Berechnung der 
Strahlungscharakteristiken und Strahlungswidersténde von beliebigen linearen 
Antennenanordnungen. Kreielsheimer. 


H. H. Beverage and H. 0. Peterson. Diversity receiving system of R.C.A. 
Communications, Inc., for radiotelegraphy. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 
531—561, 1931, Nr. 4. Es wird das gegenwartig von der R. C. A. verwendete 
Empfangssystem beschrieben, bei dem hauptsachlich die Schwungerscheinungen 
im Empfang gemindert und der Stérspiegel herabgedruckt wird. Dieses all- 
gemeine ,,diversity receiving system‘, ein Mehrfachempfangssystem, beruht 
auf der Ausnutzung der Tatsache, daB a) Wellen benachbarter Frequenzen, 
b) verschiedene Polarisationsrichtungen derselben Welle, c) verschiedene Ztige 
derselben Welle dem Schwund nicht gleichmaéSig ausgesetzt sind. Die letzte 
Erscheinung wird praktisch ausgenutzt. Der gleichgerichtete Empfang dreier 
raumlich getrennter Antennen mittels dreier getrennter Empfanger wird geeignet 
zusammengeschaltet. Die Ausftiihrung und die verwendeten Apparate werden 
ausftihrlich beschrieben. Abbildungen von den Rekorderstreifen, von dem gleich- 
zeitigen Empfang der einzelnen Antenne und dem daraus kombinierten Empfang 
zeigen die schwundausgleichende Wirkung dieser Anordnung. Als Antennen 
dienen aperiodische Richtantennen, die fiir das Wellenbereich von 14 bis 25m 
verwendbar sind. Sie bestehen aus emer horizontalen Doppelleitung von der 
Lange mehrerer Wellenlangen, die in Richtung zum Sender liegt, an diesymmetrisch 
eine grobe Anzahl kurzer nicht abgestimmter Drahte, die simtlich in einer Ebene 
liegen, tiber kleine Kapazitaten angekoppelt sind. An dem zum Sender gerichteten 
Ende der Leitung ist diese durch eine Impedanz gleich ihrem Wellenwiderstand 
geschlossen, am anderen Ende ist der Empfanger angeschlossen. Eine Erlauterung 
der Wirkungsweise dieser Antennen ist gegeben und an Hand von Bildern die 
praktischen Ausfiihrungsformen beschrieben. Gemessene Strahlungsdiagramme 
dieser Antennen werden mit einem berechneten verglichen. R. Bechmann. 


Wilhelm Fischer. Die Frage der Frequenz bei der induktiven Er- 
warmung. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 127—133, 1931, Nr. 4. Es wird der 
Fall eines leitenden Zylinders, der sich in einem axialen magnetischen Wechselfeld 
befindet, untersucht und gezeigt, da sich diese Fragestellung als Umkehrung 
des bekannten Problems der Stromverdraéngung eines zylindrischen Leiters, 
der von einem axialen Strom durchflossen wird, lésen 148t. Der betrachtete 
Fall ergibt sich aus diesem durch Vertauschen des Vektors des magnetischen 
Feldes mit dem des elektrischen Stromes. Aus den gefundenen Funktionen werden 
die SchluBfolgerungen ftir die Dimensionierung einerseits zur. Ausnutzung der 
induktiven Erwarmung im Induktionsofen, andererseits zur Vermeidung von 


Erwarmung in Konstruktionsteilen gezogen. Rk. Bechmann. 
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Friedrich Troeltsech. Eine MeBeinrichtung zur Untersuchung von 
Rundfunkempfangern. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 137—146, 1931, Nr. 4 
Die Arbeit berichtet tiber systematische Messungen an Rundfunkempfangern, 
wie Verstarkungsmessungen, Aufnahme der Resonanz- und Trennscharfekurven, 
Messung der linearen und nichtlinearen Verzerrungen, Bestimmung der End. 
leistung, Bestimmung der bei Netzempfangern auftretenden Gerauschspannung. 
Die hierzu notwendigen Gerate werden beschrieben. Der das Bereich von 150 
bis 3000 m umfassende MeBsender ist induktiv riickgekoppelt, das Gitter blockiert 
und Heising moduliert. Die zur Aufnahme von Selektivitaétskurven erforderliche 
kontinuierliche Frequenzanderung von + 30000 Hertz geschieht durch einen mit 
dem Schwingkreis gekoppelten drehbaren KurzschluBring. Die Hochfrequenz- 
eingangsspannung am Empfanger, die zwischen 0,5 Volt bis 30 Mikrovolt betragt, 
wird mittels eines induktiven Spannungsteilers erzeugt. Empfangerseitig wird die 
Antenne durch eine kiinstliche Antenne nachgebildet. Es werden die Ausgangs- 
meSgerate beschrieben, die Eichung und Bedienung der Gesamtanordnung er- 
lautert. Als MeBbeispiel wurde der Vergleich eines Alteren Finfréhrengerates 
mit einem modernen Vierréhren-Schirmgitterempfanger gegeben. R. Bechmann. 


Max Dieckmann. Die wirksame Hohe kurzer Linearantennen. ZS. f. 
-Hochfrequenztechn. 37, 126—127, 1931, Nr. 4. Berechnet wird die Antennen- 
wirkung eines geraden Leiterteiles, der an einen verkapselten Empfangskreis 
angeschaltet ist, unter der Voraussetzung, daB seine Lange / klein gegen 4 ist: 
1< 4/40. Das Leiterstiick wird autgefaBt als auBerstes Ende einer //2 langen 
Linearantenne mit sinusférmiger Stromverteilung, deren Mittelstiick jedoch 
als Spule oder Kreis ausgebildet ist. Aus einer geometrischen Betrachtung iiber 
die Stromflache des Leiterstiickes ergibt sich fiir die wirksame Hohe: hy = 2a/?/A, 
ahnlich der entsprechenden Forme! fiir den Rahmen: he = 22 W/A; # = Flache 


in Quadratmeter, W = Windungszahl, alle Langen in Meter. So ist z. B. ein 
linearer Leiter von der Lange a einem quadratischen Rahmen mit einer Windung 
der Kantenlange a aquivalent. Hi. E. Kalimann. 


H. Barkhausen. Pfeift6ne aus der Erde. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 
123—125, 1931, Nr. 4; Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1155--1159, 1930, Nr. 7. Es 
werden zwei Erklarungsméglichkeiten fiir das Zustandekommen der eigentiim- 
lichen Pfeifténe besprochen, die zu gewissen Zeiten an einer Antenne oder zwischen 
zwei entfernten Erdelektroden bei Niederfrequenzverstarkung zu héren sind. 
Die eine Erklérung beruht auf der Annahme mehrfacher Reflexionen elektro- 
magnetischer Impulse an der Heavisideschicht mit verschiedenen Gangunter- 
schieden; hierdurch wird der Vorgang zwar qualitativ richtig erklart, quanti- 
tativ ergeben sich jedoch Diskrepanzen einerseits zwischen dem beobachteten 
und dem aus der Hohe der reflektierenden Schicht berechneten Frequenzbereich der 
Pfeifténe, andererseits zwischen der Zahl der zum Zustandekommen des Vorganges 
erforderlichen und der sonst beobachteten Echos. Daher wird die zweite Er- 
klarung vorgezogen, welche als Ursache eine Frequenzabhangigkeit der Gruppen- 
geschwindigkeit in den Ladungstrager enthaltenden dispergierenden Schichten 
annimmt; da es anderweitig bekannt ist, da hierbei die’ Gruppengeschwindigkeit 
der hohen Frequenzen gréBer sein mu8 als die der tiefen, so stimmt dann bee 
Frequenzfolge der so gedeuteten Pfeifténe mit der beobachteten uberein. ere 
auf die weitere Erforschungsméglichkeit dieser Erscheinung durch secpets ogise ne 
Stationen. aerwald. 
: dem FEinflu&8 der 
it Antennen. 
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Ann nd. Phys. (5) 9, 67—91, 1931, Nr. 1. Beschreibung eines mit Riickkopplung 
arbeitenden Réhrensenders und eines Réhrenempfangers fiir 1,42 m Wellenlange 
mit schwenkbaren Halbwellenlingen-Dipolantennen bei Vermeidung jeder para- 
sitdren Strahlung. Diese Vorrichtungen werden zur Messung der elektrischen 
Erdbodeneigenschaften bei der genannten Wellenlange benutzt, wobei die 
Rechnungsergebnisse vorangehender Arbeiten des Verf. tiber den Zusammenhang 
von Antennenstrahlung und den Erdbodeneigenschaften zugrunde gelegt werden. 
Die Messungen ergeben einen dem Betrage nach gréBeren Brechungsindex der 
Erde, als aus den bei etwa 15m am gleichen Boden gefundenen Eigenschaften 
folgt; derselbe scheint davon herzuriihren, daB die Bodenleitfahigkeit bei sehr 
kurzen Wellen stark ansteigt. Dieses Verhalten wurde bei Sand-, Humus-, Lehm- 
und Wiesenboden festgestellt, wahrend der Brechungsindex von Wasser seiner 
Dielektrizitatskonstante (e ~ 80) entsprach. Die gleichen Ergebnisse hatten 
Polarisationsmessungen bei horizontalen und vertikalen Sendeantennen. Durch 
Messung von Strahlungsdiagrammen in Vertikalebene konnte die Rechnung 
verifiziert werden, speziell bei vertikaler Antenne die Proportionalitét zwischen 
Feldstarke und Hohe nahe der Erdoberflache. Endlich wurde das Abstandsgesetz 
der Feldstarke langs des Bodens nachgemessen, wobei die schon von v. Horschel- 
mann (1912) ausgesprochene Erwartung bestatigt wurde, da es im wesentlichen 
unabhangig von der Richtung der Sendeantenne ist. Baerwald. 


Franz Eisner, Giinther Sudeck, Rudi Schréer und Otto Zinke. VergréBerung 
der effektiven Héhe von Flugzeugschleppantennen. §.-A. Luftfahrt- 
forschung 8, 141 —154, 1930, Nr. 6. Die effektive Hohe der tiblichen 70 m langen 
Schleppantenne ist verhdltnismaBig Klein. Eine wesentliche Vergré8erung laBt 
sich durch Hinftihrung einer neuen Schleppantenne in L-Form erreichen. Es werden 
die fiir die-aerodynamische und elektrische Untersuchung von Schleppantennen 
bendtigten theoretischen Grundlagen, eine graphische Bestimmung der Antennen- 
form und der effektiven Héhe, sowie die erforderlichen Modellgesetze entwickelt. 
Als experimentelle Untersuchungen wurden die. Windkanalmessungen der ver- 
wendeten Antennenelemente, MeBfliige mit Feldstarkemessungen und Modell- 
versuche an Antennenmodellen durchgefiihrt. Der Vergleich der Werte von 
MeBflug und graphischer Konstruktion zeigt ausreichende Ubereinstimmung. 
Die aerodynamischen und elektrischen Forderungen stehen sich in der Wahl des 
Durchmessers der Antennenlitze entgegen. Allen Forderungen kann durch eine 
KompromiBlésung Rechnung getragen werden, zu deren Auffindung verschiedene 
Litzen und Umkléppelungen auf ihre Eignung untersucht werden. Die L-Antenne 
besteht aus einem bis zu 50m langen Leitungsseil, das einen windschnittigen 
K6érper von 1,8kg Gewicht tragt; daran hangt ein Seil von 40 bis 50 m Lange, 
an dessen Ende sich ein kleiner Streckkérper von 4 bis 6 em Durchmesser befindet. 
Diese L-Antenne hat eine effektive Héhe von rund 25m, das ist das Vierfache 
der alten Schleppantenne. Der Strom geht infolge des héheren Widerstandes 
um 25 °%, zuriick, so daB die Meteramperezahl das Dreifache der alten Form betragt. 

E. J. M. Honigmann. 
D. Sokolcow und J. Bylewski. Ergebnisse der zweiten Versuche iiber die 
Ausbreitung der Kurzwellen. Wiadomosci i Prace Inst. Radjotechn., 
Warschau 3, 1—32, 1931, Nr.1. (Polnisch mit englischer, franzésischer und 
deutscher Zusammenfassung.) Es wird zundchst eine kurze Zusammenfassung 
iiber die Organisation der zweiten Versuchsserie tiber die Ausbreitung der Kurz- 
wellen und das Programm dieser Versuche mitgeteilt. Die Versuchssender werden 
beschrieben und ihre Sendeleistungen angegeben. Die Kurven der Ausbreitung 
verschiedener Wellenlangen im Bereich von 100 bis 15m auf verschiedene Ent- 
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fernungen und in verschiedenen Richtungen sind reproduziert und eingehend 
diskutiert. WVerff. zeigen alsdann die Zahl der Stunden eines guten Empfanges 
und die mittlere Empfangsstirke wahrend dieser Stunden als Funktion der 
Wellenlange. Im weiteren wird der Einflu8 des Sonnenauf- und -untergangs 
sowie die Wirkung der Anderung der Sendeleistung auf die Empfangslautstarke 
studiert. Die Resultate der ersten Serie (Herbst 1929) werden mit denen der 
zweiten Serie (Sommer 1930) verglichen. Das mutmaBliche Programm der dritten 
Versuchsserie fiir den Winter 1931 wird angegeben. Die verschiedenen Methoden 
der Empfangsstarkeermittlung werden beschrieben und miteinander verglichen. 
Die Empfangsstationen, die an der zweiten Versuchsserie mitgearbeitet haben, 
sind tabellarisch zusammengestellt. Die Ausfiihrungen sind durch zahlreiche 
Diagramme erlautert. Kreielsheimer. 


R. Jouaust. Some details relating to the propagation of very short 
waves. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 479—488, 1931, Nr. 3. Verf. stellt fest, daB 
die Gesetze, die die Ausbreitung sehr kurzer Wellen beschreiben, die gleichen 
sind wie jene, welche fiir die Ausbreitung der Lichtschwingungen maSgebend 
sind. Jedoch ist wegen des Frequenzunterschiedes die Absorption, die in groBem 
Ma8Be der Zerstreuung durch in Luft suspendierter Teilchen zuzuschreiben ist, 
fiir sehr kurze Wellen geringer als fiir Licht, was erklart, daB diese Wellen sehr 
groBe Entfernungen iiberbriicken kénnen. Es sind Verkehrsversuche auf sehr 
kurzen Wellen ausgefiihrt worden zwischen Punkten, die nicht in direkter Sicht 
liegen. Diese Erscheinung wird mit atmospharischer Brechung erklart und es 
scheint, daB gewisse Beobachtungen diese Hypothese rechtfertigen. 

Kreielsheimer. * 
R. Feldtkeller und W. Kautter. Zur Theorie der Riickkopplung bei Hoch- 
frequenzempfangern. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 93—103, 1931, Nr. 3. Die 
Arbeit bezweckt die Aufstellung der Grundgleichungen einer rtickgekoppelten 
Verstarkerstufe in méglichst uneingeschrankter Form. Diese Grundgleichungen 
stellen Verff. in Gestalt eines allgemeinen Leitwertsystems auf. Zur Berechnung 
des Leitwertsystems fiir die allgemeine Riickkopplungsschaltung wird die Schaltung 
in méglichst viele zueinander parallel geschaltete allgemeine Vierpole umgezeichnet, 
deren einzelne Leitwertsysteme leicht berechenbar sind. Das Leitwertsystem 
der Gesamtschaltung ist die Summe aller Leitwertsysteme dieser einzelnen Vier- 
pole. Mit diesem System wird zunachst der Hingangsscheinwiderstand des rtick- 
gekoppelten Hochfrequenzempfangers berechnet. In diesem _Leitwert treten 
negative Realteile auf, was besagt. daB die Schaltung schwingungsfahig ist. 
Die Auswertung des allgemeinen Leitwertsystems wird an dem Beispiel einer 
Empfangerschaltung mit rein induktiver Riickkopplung durchgeftihrt. Es wird 
der Zusammenhang der Riickkopplung mit der GréBe der Gitterwechselspannung 
und der Selektivitat des Empfangers abgeleitet und diskutiert. Dieser Zusammen- 
hang. wird weiterhin zur Berechnung der Schaltelemente des Verstirkers ver- 
wertet. SchlieBlich werden aus den elektrischen Anforderungen, die an emen 
derartigen Empfanger gestellt werden miissen, samtliche Schaltelemente m Be- 

Kreielsheimer. 
schlossener Form berechnet. 


e : 
G. W. Kenrick, A. H. Taylor and L.C. Young. Note on high-frequency 


transmission during the summer of 1930. Proc. Inst. caer 
252—255, 1931, Nr. 2. Es werden die Ergebnisse von Echobeobac h oe Ae 
Cheltenham bei einer Ubertragung von 20000 und 25000 Kilohertz hi tees Hine 
Sommers 1930 mitgeteilt. Wahrend dieser Zeit wurde ein hemes mete 
Ausfall von starken Echos im Gegensatz gn friiheren Aufzeichnungen oe ; 
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Ein Vergleich mit den Feldstairkebeobachtungen der Kurzwellenstation GBU 
(18620 Kilohertz) ist in die Arbeit mit aufgenommen. Es wird eine Diskussion 
der méglichen Ursachen der Abweichungen gegeben. Besonders betont wird 
die enge Beziehung zwischen der Intensitét der Echos und der Intensitat des 
Empfanges in Bellevue beziiglich der Hochfrequenzsignale von Rocky point. 

Kreielsheimer. 
Johanna Vilker. Die Magnet-Charakteristiken eines Drei-Elektroden- 
rohres. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 89—98, 1931, Nr. 3. Diese Arbeit ist eine 
etwas verkiirzte Wiedergabe der in diesen Ber. 11, 2580, 1930 referierten Jenaer 
Dissertation. Volker. 


L. Pungs und K. Schulze. Beobachtungen iiber den Hinflu8 der Be- 
lichtung auf die Arbeit von Elektronenréhren. ZS. f. Hochfrequenz- 
techn. 37, 157—159, 1931, Nr. 4. An Empfangerréhren mit Oxydkathode und 
Getterschicht lassen sich deutlich lichtelektrische Wirkungen feststellen. Diese 
treten bei Schwingungserzeugung als Frequenzinderungen in Erscheinung, 
die sich mittels Uberlagerung leicht quantitativ verfolgen lassen. Durch Kom- 
pensationsanordnungen lassen sie sich aber auch direkt als statische Anderungen 
des Anodenstromes bzw. besonders bei Doppelgitterréhren mit Raumladenetz, 
die hier untersucht wurden, als Anderungen der Stromverteilung auf die Elektroden 
messend verfolgen. Es wurden dabei Stromanderungen infolge Belichtung von 
maximal 0,3 °%, des Sattigungsstromes festgestellt. Aus der Art der Abhangigkeit 
dieser Stromanderungen von den Elektrodenspannungen ist zu schlieBen, daB es 
sich um eine elektrostatische Steuerwirkung infolge Potentialanderung der photo- 
aktiven Getterschicht handelt, Ahnlich wie bei den in der Literatur beschriebenen 
Photozellen mit Gliihkathode und Gitter. Baerwald. 


K. Krulisz. Die pseudo-symmetrische Schaltung der Doppelgitter- 
roéhre. I. WiadomoSci i Prace Inst. Radjotechn., Warschau 2, 209—237, 1930, 
Nr. 6. (Polnisch mit franzésischer, englischer und deutscher Zusammenfassung. ) 
Es ist der Versuch einer vereinfachten Theorie der sogenannten Gegentakt- 
schaltung einer Rohre mit Raumladungsgitter angegeben, wobei die Anode und 
das Raumladungsgitter in entgegengesetzten Phasen auf den Ausgangskreis 
arbeiten. An Hand der statischen Kennlinien einer Philipsréhre A 141 werden die 
Vorteile dieser Schaltung fiir Niederfrequenzverstarkung hervorgehoben, sowie 


auf gewisse Unterschiede zwischen der entwickelten Theorie und der Praxis hin- 


gewiesen. Kreielsheimer. 


R. Boussard. Tubes électroniques amplificateurs A grande pente. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 40S—418, 1931, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr. 304.] Man erhalt eine Vergr6Berung der Steilheit einmal durch Ver- 
minderung des Abstandes Anode— Kathode und Gitter —Anode und zum anderen 
durch VergréBerung der Lange der Kathode. Aus mechanischen Griinden laBt 
sich ein Abstand zwischen Kathode und Anode von 2 mm nicht unterschreiten. 
Die Entfernung Gitter—Kathode, welche bei Réhren mit reinem oder thoriertem 
Wolframfaden 1.5 bis 25mm betrug (Steilheit 0,5 mA/Volt), wurde in bestimmten 
Oxydkathodenrohren (Steilheit 1 bis 2mA/Volt, Type D9 Radio-Fotos) auf 
0,4 mm vermindert. Bei Réhren mit indirekter Heizung kann man den Abstand 
bis 0,2 mm vermindern. Diese geringen Abstande verlangen eine sorgfaltige 
mechanische Konstruktion und die Anwendung von Zwischenlagen aus Glimmer 
oder anderen isolierenden Materialien, um die Elektroden starr und isoliert zu 
halten. Eine VergréBerung der Heizfadenlange ist begrenzt durch die Erfordernisse 
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des Gebrauchs, wie Heizspannung und Heizleistung. Man vergroBert die Lange 
des Heizfadens, ohne seine Heizleistung zu andern, durch zwei Mittel: 1. Man ersetzt 
den einen Heizfaden durch mehrere parallel geschaltete feinere Drahte. Auf diese 
Weise wurden Steilheiten von 5 bis 6 mA /Volt bei einem Heizstrom von 0,5 Amp. 
und einer Heizspannung von 4 Volt erzielt (Triode F 10, Radio-Fotos). 2. Man 
verwendet als Heizfadenmaterial méglichst vorteilhaftes Material, da ja die Wahl 
vollkommen frei steht, wenn man die Faden mit Oxyden der Erdalkalimetalle 
uberzieht. Eine Tabelle veranschaulicht die sich bei 4 Volt Fadenspannung 
ergebenden Langen der Heizdrahte fiir gleiche Heizleistungen. Obwohl hiernach 
Nickel mit Oxydiiberzug als am besten erscheint, wird man Nickel selten ver- 
wenden, da man seinen mechanischen Eigenschaften Rechnung tragen muB. 
Die gréBere Zerbrechlichkeit der Nickel- gegeniiber Wolfram- oder Chromnickel- 
faden, sowie ihre starke Warmeausdehnung, die eine Montage des Fadens tiber 
Federn erforderlich macht, lassen die Nickelfaden weniger brauchbar erscheinen. 

; Kreielsheimer. 


Albrecht Forstmann. Uber die Bemessung verzerrungsfreier Nieder- 
frequenzverstarker mit Transformatorenkupplung. Elektrot. ZS. 52, 
596 —599, 1931, Nr. 19. Die Tatsache, ob der Transformator fiir Spannungs- 
oder Leistungstibertragung dienen soll, fiihrt zu verschiedener Behandlung des 
Problems. In der Arbeit wird zunachst der Fall mit dem Transformator als 
Spannungsiibertragung behandelt. An dem Ersatzbild eines Rohrengenerators 
mit angeschlossenem Transformator, der zundchst als streuungslos betrachtet 
wird, wird die Spannungsverstarkung bestimmt. Sie ist frequenzabhingig, mit 
emer Resonanzfrequenz. Es wird nun zwischen negativ linearer und positiv 
linearer Verzerrung unterschieden. Fiir beide Falle werden in den Grenzlagen 
hoher und niedriger Frequenzen die Daten des Réhrengenerators (innerer Wider- 
stand) und des Transformators (Windungsverhaltnis, primare Induktion usw.) 
berechnet, wobei die Streuung des Transformators mit berticksichtigt wird. 
In der Arbeit finden sich umfangreiche Literaturangaben zu dem vorliegenden 
Problem. Schlu8 folgt. Johannes Kluge. 


Herbert J. Reich, A new method of testing for distortion in audio- 
frequency amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 401—415, 1931, Nr. 3. 
Um den Abfall des Verstarkungsgrades fiir tiefe Téne bei einem Tonfrequenz- 
verstarker nachzuweisen, wird diesem eine sageférmige Wechselspannung Zu- 
gefiihrt und deren Verformung im Ausgangskreis mit Hilfe eines Rathedensiren 
oszillographen verfolgt. Schon Schwachung der Sagezahnfrequenz um #2 70 
gegentiber den héheren Frequenzen wird, wie die Rechnung zeigt, durch Pan : 
der urspriinglich geraden Zahnkanten leicht erkennbar. Die cae” ilich a 
ist noch zu steigern, wenn man durch Umschalten die unverzerrte Beek 
_spannung mit der Ausgangsspannung vergleicht. awe saan A iets ee 
schaltung erzeugt eine giinstig geformte sigeférmige Schwingung; | = tah 
lampe darf zur Vermeidung von Kurvenformverzerrungen mic 


ss ewe . den. 
Gitterstréme der nachgeschalteten, Verstarkerrdhre belastet water 


James R. Nelson. Grid circuit power rectification. Proc. Inst. Radio 


Eng. 19, 489—500, 1931, Nr. 3. Ausgehend vom eighlaleitoeche aes 
Briwendun der erhaltenen Ergebnisse auf den Fall emes RGhreng pane abe 
: htung eingehend untersucht. nte 


ird die Gitterkreis-Hochleistungsgleichrich agphiiaes Pr 
inne der Kennlinien werden die optimalen Bedingungen ees oa cai 
richtung und die GréBe der erreichbares Ausgangsspannung ermittelt. 
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werden die Bedingungen fiir die minimale Belastung des dem Gleichrichter vor- 
geschalteten Kreises diskutiert. Ferner werden Untersuchungen bei verschiedenen 
Horfrequenzen als Funktion der Gitterkreisimpedanz angestellt und experimentell 
aufgenommene Kurven angegeben, die die GréBe der Frequenzverzerrung erkennen 
lassen. Kreielsheimer. 


Manfred von Ardenne. Uber neue Fernsehsénder und Fernsehempfanger 
mit Kathodenstrahlréhren. Fernsehen 2, 65—80, 1931, Nr. 2. Ausgehend 
von der Tatsache, daB die Ubertragung von mindestens 8000 bis 10000 Bild- 
punkten erméglicht werden mu8, ehe man an eine Eimfuhrung des Fernsehens 
denken kann, und den Schwierigkeiten und dem Aufwand, die fiir mechanische 
Zerlegungsvorrichtungen bei diesen Anforderungen auftreten, kommt Verf. 
zu der Erkenntnis, die physikalischen und konstruktiven Schwierigkeiten durch 
Anwendung der Braunschen Réhre zu beseitigen. Hierbei sind an die Braunsche 
Rohre zwei Forderungen zu stellen: 1. Heller, scharf begrenzter Fluoreszenzfleck 
von einem Durchmesser gleich der BildpunktgréBe bei dem Format, das die Réhre 
erlaubt. 2. Steuerung der Strahlenintensitaét ohne schadliche Beeinflussung der 
Elektronengeschwindigkeit und des Fleckdurchmessers, d.h. der Strahlkonzen- 
tration und der Strahlrichtung. Inzwischen wurden auf dem Gebiet der Her- 
stellung von Kathodenstrahlréhren verschiedene Fortschritte erzielt; durch Ein- 
fiihrung besonderer Kathoden fiir Wechselstromheizung gelang es, Réohren her- 
zustellen, die vollkommen aus dem Lichtnetz versorgt werden kénnen, und sowohl 
bei Gleich- wie bei Wechselstrom sich durch vorziigliche Punktscharfe auszeichnen. 
Ferner ist es gelungen, sehr empfindliche, gleichmaBige Schirme herzustellen. 
Nachdem auch an der Verbesserung der Lichtsteuerung mit Erfolg gearbeitet 
worden ist, hat Verf. eine Fernseheinrichtung entwickelt, bei der sowohl Sender 
wie Empfainger mit Braunschen Réhren arbeiten. Sender- und Empfangerréhre 
werden in der Versuchsanordnung durch Parallelschalten der Ablenkplatten, 
an denen Zeilen- und Bildspannung liegen, in Synchronismus gehalten. Der 
wandernde Bildpunkt bewirkt bei Sender und Empfanger auf dem Schirm zunachst 
ein gleichmaBig leuchtendes Rechteck. Dieses leuchtende Rechteck wird beim 
Sender auf dem zu tibertragenden Diapositiv oder Filmstreifen abgebildet, wobei 
hinter dem Diapositiv die Photozelle angeordnet ist. Die vom Photozellen- 
verstarker gelieferte Spannung wird dem Wehneltzylinder der Empfangerréhre 
aufgedrickt und diese dadurch gesteuert (vgl. Fernsehen 5, 196, 1930). Durch 
Verwendung besonderer Spezialeinrichtungen und Réhren gelingt es Verf., bereits 
recht gute Resultate in der Bildwiedergabe zu erzielen. Als Abtastspannung 
fiir Bild- und Zeilenfrequenz bedient sich Verf. Kippspannungen, die durch Auf- 
laden eines Kondensators tiber den Sattigungsstrom einer Elektronenréhre und 
Entladung tber geeignete Glimmlampen erhalten werden. Im weiteren werden 
die verschiedenen Gesichtspunkte diskutiert, die fiir die Wahl der Bild- und 
Zeilenfrequenz magebend sind, und die Méglichkeiten behandelt, um 6rtlich 
getrennte Sende- und Empfangsréhren in Synchronismus zu halten. SchlieBlich 
werden die vom Verf. im Laboratorium entwickelten und hergestellten Anord- 
nungen eingehend beschrieben, durch Schaltbilder und Reproduktionen erliutert, 


und die Giite der Wiedergabe durch photographische Aufnahmen der ubertragenen 
Bilder veranschaulicht. 


Kreielsheimer. 
Rolf Moller. Das Weillersche Spiegelrad. Fernsehen 2, 80—97, 1931, Nr. 2. 
Verf. behandelt zunadchst die optischen Einzelheiten des Weillerschen Spiegel- 
rades, bei dem bekanntlich so viel Spiegel auf dem Umfang eines Kreiszylinders 
angeordnet sind, als das wiederzugebende Bild Zeilen besitzt. Jeder Spiegel 
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bewirkt, da er zudem verschieden gegen die Drehachse geneigt ist, bei der Rotation 
des Zylinders um seine Achse die Zusammensetzung einer Zeile. Da das Spiegelrad 
normalerweise mit riickseitig versilberten Glasspiegeln ausgeriistet ist, so gibt 
die Reflexion an der Vorder- und Hinterflache der Spiegel zu ,,Verwaschungen“ 
AnlaB, deren GroBe berechnet wird. Es erweist sich als zweckmaBig, die Anordnung 
so zu wahlen, daB die Spiegel im parallelen Strahlengang liegen, wobei der Einfalls- 
winkel so klein wie méglich zu halten ist, damit das Bild seine rechteckige Form 
behalt und sich nicht zu einem Trapez verzerrt. Die Betrachtungen erstrecken 
sich auf verschiedene optische Anordnungen und werden eingehend diskutiert. 
Verf. geht alsdann auf die mechanische Ausfiihrung der Spiegelrader ein. Um die 
Pendelungen um den Synchronismus méglichst klein zu halten, ist geringes 
Tragheitsmoment erforderlich, woraus folgt, daB zur Herstellung nur Material von 
geringem spezifischem Gewicht in Frage kommt, daB der Raddurchmesser klein 
zu halten ist und die Masse méglichst nahe an die Rotationsachse zu legen ist, 
was der Forderung nach mechanischer Stabilitat entgegensteht. Die mechanische 
Genauigkeit, die gefordert werden muB, damit die Zeilen sich exakt aneinander- 
reihen, ist auSerordentlich gro8 und wachst proportional mit der Bildpunktzahl. 
Die verschiedenen Herstellungsmethoden der Rader und die zweckmaBige Hal- 
terung der Spiegel, die die erforderliche Genauigkeit gewahrleistet, werden dar- 
gestellt. SchlieBlich nimmt Verf. zu den Helligkeitsfragen Stellung und berechnet, 
da die Flachenhelligkeit des Fernsehbildes bei vorgegebener GréBe und Bild- 
punktzahl nur durch VergréBern der Spiegelflache und der Leuchtdichte der 
gesteuerten Lichtquelle gesteigert werden kann. An einigen Beispielen wird 
gezeigt, welche Werte in bezug auf Flachenhelligkeit des Fernsehbildes mit einer 
Punktlchtlampe oder einer Kerrzellenanordnung erreicht werden kénnen. 
: Kreielsheimer. 
F. Kirsehstein. Nipkowscheibe oder Spiegelrad? Fernsehen 2, 98--104, 
1931, Nr. 2. Verf. weist auf die Schwierigkeiten hin, die beim Fernsehen mit 
wachsender Bildzeilenzahl, also Verfeinerung des Rasters auftreten. Eine gewisse 
Grenze der Verfeinerung ist dadurch gegeben, da die zu betrachtende Bildflache 
um so lichtschwacher erscheint, aus je kleineren Elementen sie aufgebaut wird. 
Wo diese Grenze liegt, wird bei der Bildzerlegung mit Nipkowscheibe und Spiegel- 
rad nachgepriift und zahlenmaBig belegt, wobei in beiden Fallen als Lichtquelle 
eine Glimmlampe angenommen ist. Als Ergebnis der Rechnung findet Verf. 
beim Spiegelradempfainger eine auBerordentlich rasche Abnahme der scheinbaren 
Leuchtdichte mit der Zeilenzahl des Bildes, und zwar sinkt diesekbe mit der sechsten 
Potenz der Zeilenzahl infolge optischer Unvollkommenheiten der Apparatur, 
wahrend beim Empfang mittels Nipkowscheibe die scheinbare Leuchtdichte nur 
quadratisch mit der Zeilenzahl abnimmt. Auf Grund dieser Erkenntnis a a 
Verf. die Frage, bis zu welchem Grad der Verfeinerung des Bildrasters von einer 
Uberlegenheit des Spiegelrades iiber die Nipkowscheibe die Rede sein oie 
Hierbei mu hauptsachlich der verschiedenartigen Leuchtdichten der in Fe en 
Fallen zur Anwendung gelangenden Gimmlampen ae oe ee peter oi 
Die beim Spiegelrad verwendete Punktlampe besitzt auBerordentlich Vv ee Cm a : 
Leuchtdichte als die Flachenlampe des Nipkowempfangers und oe me rhe 
fiir die Uberlegenheit des Spiegelrades bei den heute iiblichen geringen / - aoe, pen 
Eine tabellarische Ubersicht veranschaulicht, dal trotz der ed, = et 
Abnahme der Bildleuchtdichte mit der Zeilenzah! das Spiegelrad der “ip {0% 
scheibe bis zu 80 Bildzeilen, entsprechend 8500 Bildpunk ten pce ie) Week! 
tragenden Frequenzband von 85 Kilohertz, iiberlegen ist. Se ne : c 
: - ‘ ae yachtung des Kernsehbildes dureh mehrere 
darauf hin, daB die gleichzeitige Betra: ebncs lai Foie i ashisht viet OMMSISEEN 
Beobachter auch bei Betrachtung im reilekterten /Licat me ; 
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ist--da die erzielten Leuchtdichten viel zu klein sind. Bei Verwendung einer 
Kerrzellenanordnung in Verbindung mit einem Spiegelrad fallt der Vergleich 
mit der Nipkowscheibe fiir letztere noch wesentlich ungunstiger aus. Auch wird 
darauf hingewiesen, dafi die Braunsche Roéhre Bildleuchtdichten erzeugt, die 
um drei bis vier Zehnerpotenzen hdher liegen als die der Nipkowscheibe mit 
Glimmlampe. Kreielshemer. 


G. Schubert. Zur Netzsynchronisierung von Fernseh-Empfangern. 
Fernsehen 2, 105--120, 1931, Nr. 2. Um festzustellen, wie weit ein Synchroni- 
sieren von Fernsehempfangern bei kleineren oder ausgedehnteren Starkstrom- 
netzen mittels Synchronmotoren anwendbar ist, werden die Frequenzschwan- 
kungen des Elektrizitatsnetzes der Stadt Berlin aufgenommen und deren EinfluS 
bei verschiedenen Bildpunktzahlen studiert. Ist der Sender nicht durch dasselbe 
Netz, sondern durch andere Mittel synchronisiert, so treten je nach GréBe der 
Schwankungen beim Empfanger mehr oder weniger zulassige Bildverschiebungen 
ein. Dagegen besteht bei Synchronisierung des Senders und Empfangers vom 
gleichen Netz, selbst noch bei gréBeren Uberlandnetzen, praktisch die Méglichkeit, 
bis zu 25 Bildwechseln und 5000 Bildpunkten mit dieser Synchronisierungsart 
zu arbeiten. Verf. erlautert eingehend die elektrischen Verhaltnisse bei Synchron- 
motoren und ausgedehnten Netzen, die infolge ihrer Unitibersichtlichkeit und 
Kompliziertheit auf experimentelle Klaérung des Problems angewiesen sind. 
Die Synchronlaufversuche werden ohne Zuhilfenahme eines Fernsehsenders 
ausgeftihrt, indem auf stroboskopischem Wege die Phasenverhaltnisse untersucht 
wurden. Die Versuchsapparatur besteht aus Synchronmotor mit Nipkowscheibe 
und Glimmlampe, wobei der Motor und die Lampe von verschiedenen Netzen 
gespeist werden. Als zu beachtende Fehlerquelle wird einmal der Einflu8 der 
schwankenden Ziind- und Léschspannung der benutzten Glimmlampe, zum anderen 
die Fehler, die der Synchronmotor selbst verursacht, kritisch untersucht. Die 
Einstellung der Apparatur erfolgt bei Anschalten des Motors und der Glimmlampe 
ans gleiche Netz, wobei keine Phasenverschiebung beobachtbar sein darf. Die 
ausgefuhrten Versuche sind eingehend beschrieben, durch Netzplane, Belastungs- 
und Spannungsdiagramme der einzelnen Werke erganzt und in Tabellen zusammen- 
gestellt. Die Ergebnisse zeigen, da8 bei héheren Bildpunkt- und Bildwechsel- 
zahlen die Synchronisierungsverhaltnisse ungiinstiger werden, und ein standiges 
Pendeln des Bildes innerhalb gewisser Grenzen in Kauf genommen werden muB. 
Bahnkraftnetze sind wegen ihrer starken Belastungs- und Spannungsschwankungen 
nicht zu gebrauchen. Der Einfithrung der Netzsynchronisierung stehen die ver- 
wickelten Elektrizitatsversorgungsverhiltnisse der GroBstadte entgegen, die 
oftmals mit verschiedenen Stromarten und Spannungen erfolgen. Bei dem heutigen 
Stand der Technik sind jedenfalls die Verfahren der automatischen Synchroni- 
sierung, obgleich wesentlich teurer, wegen ihrer gréBeren Ruhe insbesondere bei 
héheren Bildwechsel- und Bildpunktzahlen der Netzsynchronisierung sehr iiber- 


legen. Kreielsheimer. 


Horst Hewel. Einzelheiten amerikanischer Kathodenstrahl-Fernseh- 
systeme. Fernsehen 2, 123—128, 1931, Nr.2. Verf. berichtet itiber zwe 
amerikanische Kathodenstrahlsysteme, nimlich Zworykins ,,Kineskop“ unc 
»Oscillite yon Farnsworth. Beim Kineskop wird auf der Senderseite zu 
Abtastung ein Spiegeloszillograph verwendet. Die Kathodenstrahl-Fernseh. 
empfangsréhre, deren Helligkeitssteuerung und Bildpunktverteiltng wird in aller 
Einzelheiten beschrieben. Der konstruktive Aufbau, die elektrischen Higen 
schaften und die Methodik des Arbeitens der Réhre werden ausfiihrlich mitgeteilt 
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Bei Farnsworth wird auf bewegte Massen vdllig verzichtet und auf Sende- 
und Empfangsseite ausschlieBlich mit den tragheitsfreien Kathodenstrahlen 
gearbeitet. Farnsworth hat sein Verfahren bis zu 40000 Bildpunkten und etwa 
15 Bildwechseln, also einer Frequenzbandbreite von 300 Kilohertz anscheinend 
mit Erfolg entwickelt. Es wird hierbei eine Senderéhre mit Photokathode benutzt 
auf die das zu iibertragende Bild projiziert wird. Durch die Ablenkspulen wird 
bewirkt, da die von den einzelnen Punkten der Photokathode ausgehenden 
verschieden starken Elektronenstréme nacheinander auf eine sogenannte ,,Ziel- 
elektrode“ fallen, wo sie in entsprechende Stromschwankungen umgesetzt werden. 
Eine scharfe Elektronenabbildung auf der Zielelektrode wird durch eine Striktions- 
spule bewirkt. Es wird iiber Réhren mit verschiedener Empfindlichkeit berichtet 
und die Details der Empfangerrohren der Bauart ,,Oscillite“ mitgeteilt. Selbst 
bei BildgréBen von 15 x 15 cm? auf dem. Empfangsschirm sei eine genaue Bild- 
zusammensetzung erméglicht. Die Einfithrung dieses Systems scheitert vorerst 
an der Wellenfrage, da die Ubertragung des groBen Frequenzbandes nur auf 
ultrakurzen Tragerwellen mit entsprechender Modulation verwirklicht werden 
kann. Kreielsheimer. 


Hans Prinzler. Betrachtungen iiber die Grenzen der VergréBerung 
von Fernsehbildern. Fernsehen 2, 128—131, 1931, Nr. 2. Der Vorteil der 
Vergr6Berung der Fernsehbilder, die beim Nipkowscheibenempfanger nur 3 X 4 em? 
groB sind, liegt nicht etwa darin, daS Einzelheiten deutlicher sichtbar werden, 
oder da8 Abtoénungen besser zur Geltung kommen, sondern lediglich darin, daB 
bei gleichbleibender Bildqualitaét einer gréBeren Anzahl von Beschauern die 
Ferntibertragung vermittelt werden kann. Nur bei Verwendung gréBerer Bild- 
punktzahlen oder bei Darstellung eines kleineren Bildausschnittes ist die Wieder- 
gabe samtlicher Einzelheiten des Bildes zu erreichen. An verschiedenen Beispielen 
zeigt Verf. mittels efacher zeichnerischer Konstruktion den Unterschied zwischen 
dem wahren Bild und dem vom Fernseher infolge der Rasterung gelieferten Bild. 
Auer der Begrenzung der VergréBerung durch die Anzahl der Bildpunkte 
sind die optischen Higenschaften der VergréBerungslinsen wegen der Rand- 
fehler von Bedeutung. Ein weiterer Fehler entsteht durch Beugung des Lichtes 
an den Léchern der Nipkowscheibe, wodurch eine gewisse Unscharfe ins Bild 
kommt, die sich mit dem Verhaltnis der Entfernungen Glimmlampe— Nipkow- 

_scheibe zu Nipkowscheibe—Linsenflaiche andert. SchlieBlich setzt der Mangel 
an geniigend hellen Glimmlampen der VergréBerung infolge der starken Abnahme 
der Flachenhelligkeit sehr bald eine Grenze. Kreielsheimer. 


P. E. Edelman. Condenser loud-speaker with flexible electrodes. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 256—267, 1931, Nr. 2. Es wird ein Kondensator- 
lautsprecher beschrieben, der bewegliche Elektroden benutzt, und der sowohl 
am Eingang eines Verstarkers oder auch zur Wiedergabe am Ausgang desselben 
Verwendung findet. Die eine Elektrodenmembran besteht zweckmabig aus im- 
pragniertem Tuch, das einen leitenden Uberzug tragt. Die andere Elektrode ist 
auch beweglich und auSBerdem luftdurchlissig. Stoffaden halten den Abstand 
zwischen den arbeitenden Elektroden und verhiiten durch. Zuriicksaugen nes 
Luft entstehende stérende Gerdusche. Die Verbesserung der Charakteristik, 
: naturgetreue Wiedergabe, Wirkungsgrad und Dauerhaftigkeit veges oe 
-gehoben und in ihrem Zusammenwirken mit den angeschlossenen Schalte See 
gezeigt. Es wird darauf hingewiesen, da ein solcher merenoucstorie ies 
mit einem besonders dem Lautsprecher angepaSten V erstarker, der o eae unten 
der Lautsprecher auszugleichen verniy, am giinstigsten wirkt. NT CUGUSILECLTINET 


1644 5. Elektrizitat und Magnetismus 


M. Griitzmacher und P. Just. Uber Kohlemikrophone. Elektr. Nachr.- 
Techn. 8, 104—114, 1931, Nr. 3. Verff. beschreiben zunadchst eine Anordnung, 
um ein tiber den Horbereich in der Amplitude konstantes Schallfeld zu erzeugen. 
Es wird dazu ein Kondensatormikrophon in Niederfrequenzschaltung, das auf 
elektrischem Wege mit einer Zusatzelektrode geeicht ist, in das Schallfeld eines 
Lautsprechers gesetzt. Der Lautsprecher wird von einem Uberlagerungssummer 
gespeist und die Nutzspannung hinter dem Kondensatormikrophon zur Steuerung 
der Amplitude des Lautsprecherspeisestromes benutzt. Mut dieser Me8methode 
wurden die Frequenzkurven der zurzeit im Fernsprechbetrieb benutzten Mikro- 
phone bestimmt, welche in der Arbeit wiedergegeben sind. Weiter wurden mit 
einem Frequenzanalysierverfahren mit Suchfrequenz Klirrbilder von Fernsprech- 
mikrophonen aufgenommen. Verff. widmeten dem Entstehen von Differenztonen 
besondere Aufmerksamkeit und legten als Klirrfaktor den Ausdruck )D2+ S2/G?+G2 
fest. (D, S, G, und G, = Amplitude von Differenzton, Summenton und den Grund- 
tonen.) Die Versuche zeigten groBe nicht lineare Verzerrungen bei allen Mikro- 
phonen. Weiter zeigte sich, da8 der Klirrfaktor schon bei verhaltnismaéBig klemen 
Schalldrucken (etwa 2 bis 3 bar) ein Maximum erreicht. Frieser. 


Siffer Lemoine. Einige Messungen an Mikrophonen und einige Vor- 
schlage fiir die Mikrophonaufstellung. Electr. Comm. (Deutsche Ausgabe) 
9, 141—156, 1930, Nr. 2. Es werden Berechnungen angestellt, die ausgehen 
von der Veraénderung der Membranwirkung: 1. mit dem Einfallwinkel, 2. mit der 
Entfernung zwischen Mikrophon und Schallquelle. Fir 1. werden aus mathe- 
matischen Ausdriicken Rechnungsergebnisse untersucht, die in gewissen (meistens 
zulassigen) Grenzen durch die Praxis bestatigt werden. Fir 2. sind die értlichen 
akustischen Verhaltnisse von Bedeutung, am giinstigsten in freier Luft, da dann 
die Dampfung absolut angenommen wird und Reflexion nicht auftritt. An Hand 
der gefundenen Resultate nimmt man bei kleinem Orchester und Solisten nur 
Riicksicht auf den Mikrophonwinkel. Bei groBem Orchester wird dagegen viel 
Raum in vertikaler Richtung beansprucht (bis zu 8m) oder man greift zum 
Mittel der Unterteilung in neben einander geschaltete Aufnahmegruppen. Zu 
den Aufnahmen wurde der Versuchssender in Stockholm -benutzt. 

H.-O. Hellerer. 
H. Seemann und K. F. Schotzky. Mechanische und biologische Zerstérung 
durch intensive Réntgenstrahlen. Naturwissensch. 19, 401—402, 1931, 
Nr. 19. Eine Erganzung zu dem Bericht von Glocker und H. und M. Langen- 
dorffin den Naturwissensch. S. 251 tiber Erzeugung ,,hochster, bisher unbekannter 
Réntgenstrahlenintensitaéten’. Verff. verweisen unter anderem auch auf ihre 
frttheren Zuschriften. A. Burmester. 


H. J. Muller. Heritable Variations, their Production by X-rays 
and their Relation to Evolution. From the Smithson. Rep. for 1929, 


S. 345 —362, 1930. Verf. berichtet tiber eine Anwendung von Réntgenstrahlen 
auf genetische Probleme. A. Burmester. 


K. W. Miller. Das elektromagnetisch gesteuerte Wechselstromschiitz 
als Schaltorgan in Réntgendiagnostik-Apparaten. Elektrot. ZS. 52, 
410 —413, 1931, Nr. 13. Den Forderungen der Réntgenologen nach Belichtungs- 
zeiten bis zu einigen hundertstel Sekunden kann durch entsprechende Leistungs- 
steigerung der Réntgenrohren und Gliihventile entsprochen werden. Zum Schalten 
der Primarleistung wird das in der Starkstromtechnik bekannte elektromagnetisch 
gesteuerte Wechselstromschtitz benutzt, das von einem besonderen Zeitrelais 


" Anteil der Spannung betragen, die den Stromflul 
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gesteuert wird. Bei Belichtungszeiten unter 1/,, sec machen sich Fehler bemerkbar, 
die sich durch die Vorgange am Schiitz erklaren lassen. Vert. untersucht experi- 
mentell die Abhangigkeiten der Ein- und Ausschaltzeiten yon den einzelnen 
maBgebenden Faktoren. Zur Herabsetzung der starken Streuung der Ausschalt- 
zeiten werden zwei Schiitze verwandt, von denen das eine das Einschalten, das 
andere das Ausschalten iibernimmt. Diese Anordnung hat tiberdies den Vorteil, 
da®8 das Einschaltschiitz mit Vorkontakten versehen werden kann, welche die 
Einschaltiiberspannungen von der Réntgenrdhre fernhalten. W. Hohle. 


E. Weber und C. Russo. Uber die Abhangigkeit der Expositionszeit 
von der Spannung. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 43, 226—231, 1931, 
Nr. 2. Es wurde fiir einen Spannungsbereich von 31,7 bis 56,2 k Vey (aus spektro- 
metrisch ermittelten kVy,x berechnet) die Abhingigkeit der Expositionszeit 
von der Spannung bei Zwischenschaltung von 0, 5, 10 und 20 em dicken Wasser- 
schichten zwischen Fokus und Platte (Agfa-Roéntgen einer Emulsion) bestimmt. 
Die Expositionszeiten wurden aus der Form der Schwarzungskurve auf gleiche 
Schwarzung (0,5) umgerechnet. Es zeigte sich, daB die Expositionszeiten nach 
um so héheren Potenzen abfallen, je dicker die zwischengeschaltete H,O-Schicht 
ist. Verwendung einer Folie und Buckyblende wirken ebenso. Logarithmische 
Auftragung zeigt, daB es sich zwar nicht um glatte Exponentialfunktionen handelt, 
aber doch angenahert um solche, und zwar bei 5em H,O um die 3., bei 10 cm um 
die 3,6., bei 20 cm um die 4,7. und bei 20 cm mit Folie um die 6,1. Potenz. Es 
ist danach méglich, aus zwei mit extremen Spannungen aufgenommenen moglichst 
gleich guten Bildern eines Objekts den Potenzexponenten x zu berechnen als: 


log ts — log t, 
~ logkV,—logkV, 
und daraus Expositionszeit sowie die notwendige Rohrenleistung zu berechnen: 


mA,k Vx 
eo 7 oe See) 
( = 1 mAgk 72) 
’ Risse. 


H. Reininger. Der gegenwartige Stand réntgendiaskopischer Prifungs- 


moglichkeiten. Werkstattstechn. 25, 225—230, 1931, Nr. 9. [S. 1579.] 
Neuburger. 


 R.D. Bennett, N. S. Gingrich and W. C. Pierce. An experimental oil immersed 


x-ray apparatus. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 226 — 230, 1931, Nr. 4. Es 
wird ein Réntgenapparat beschrieben, der sich in einem mit Ol gefullten Behalter 
befindet und wahrend der letzten zwei Jahre im Physikalischen Institut der 
Universitat Chikago entwickelt wurde. Die Bauart ist ziemlich einfach und. fiir 


-Laboratoriumszwecke besonders geeignet. Die besonderen Vorziige werden er- 


wahnt. Drei Figuren erléutern den Text. A. Burmester. 


G. Reboul. Production des rayons x sans tube focus. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 2, 86--100, 1931, Nr. 3. Es werden zunichst die Pa hee 
schaften beschrieben, welche feste Kérper sehr hohen Widerstandes besitzen, 
wenn ein Strom durch sie hindurchflie’t. Das Studium ee iy agentes 
verteilung in ihrem Innern zeigt, daB eine gewisse Anzahl dieser Stoffe a 


i 1 ten 
1 i rsacht, die einen bemerkenswer 
Elektroden anormale Potentialabfalle veru pasate nett Kee 


Strom sie durchflieBt; sie eignen sich deshalb 


itti i ng, wenn ein = : 
OS A eStore Diese von den Zellien ausgesandten 


fiir die Herstellung von Widerstandszelien. 
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Strahlen sind um so durchdringender, je héher die angelegte Spannung gesteigert 
wird. Mit diesen Strahlen wurden Absorptionskoeffizienten fir Luft bestimmt, 
wobei die Zellen bei Spannungen bis 6000 Volt beansprucht wurden. AuBSerdem 
wurden Untersuchungen vorgenommen, bei denen an die Zellen bis 100000 Volt 
Spannung gelegt wurde; mit diesen Zellen wurden Réntgenaufnahmen gemacht, 
von denen einige Bilder wiedergegeben sind. Mehrere Figuren, Tabellen und 
graphische Darstellungen. A. Burmester. 


6. Optik 


Moritz v. Rohr. Der wahre Erfinder der achromatischen Fernrohre. 
(Nach einem Vortrag vor der Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
zu Jena 1930.) ZS. f. Instrkde. 51, 85—91, 1931, Nr. 2. Die Erfindung der achro- 
matischen Fernrohre wird Chester Moor Hall (1704 bis 1771) zugeschrieben. 
Er lieB bei Londoner Optikern ein Objektiv aus einer sammelnden Kron- und einer 
zerstreuenden Flintlinse herstellen.. 1733 wurde ein derartiges Fernrohr fertig. 
Hall veroffentlichte jedoch seine Erfindung nicht. Durch Dollond, der von der 
Hallschen Erfindung erfahren hatte, wurde nach eigenen theoretischen und 
praktischen Versuchen im Jahre 1758 ein Objektiv zum Patent angemeldet. 
Erst sehr viel spater, im Jahre 1790, setzten die Bestrebungen ein, den Hallschen 
Erfinderanspruch gegen Dollond durchzusetzen. Die Kenntnis von diesen Vor- 
gingen ist in neuerer Zeit durch die Forschungen Pressers und Courts er- 
weitert worden. . Spiller. 
W. Uhink. Eine historische Bemerkung tiber das Fernrohr mit Fo- 
kussierlinse. ZS. f. Instrkde. 51, 9]--93, 1931, Nr. 2. Die Einfiihrung einer 
inneren Linse bei Fernrohren mit festem Abstand zwischen Objektiv und Faden- 
kreuz zum Scharfstellen der Ziele ist Wild zu verdanken. In England wird als 
Erfinder Barlow genannt. Verf. weist an Hand einer Veréffentlichung, die 1781 
in Kopenhagen im Gyldendalschen Verlag erschienen ist, nach, daf es sich bei 
dem von Friedrich Brander bereits im Jahre 1778 erfundenen Distanzmesser 
um ein Fokussierfernrohr in unserem heutigen Sinne handelt. Spiller. 


The Making of Mirrors by the Deposition of Metal on Glass. Cire. 
Bur. of Stand. Nr. 389, 17 8.,.1931. Bericht iiber die wichtigsten Methoden zur 
Herstellung von Spiegeln durch chemischen Niederschlag, Kathodenzerstaubung 
und Verdampfung im Vakuum von Metallen. Fiir die Brashearsche, die Rochelle- 
salz- und die Formaldehydmethode werden die Rezepte angegeben, zusammen 
mit einer ausfiihrlichen Besprechung der Vorsichtsma8regeln, um Gefahren zu 
verhiiten, und der Technik, die die befriedigendsten Resultate im Bureau of 
Standards ergeben hat. Auch werden Methoden beschrieben fiir die Herstellung 
von reflektierenden Schichten auf Glas durch chemischen Niederschlag von 
Kupfer, Platin und Bleisulfid, sowie durch Kathodenzerstiubung und Konden- 
sation verdampfter Metalle. Ritschl. 


A. H. Pfund. A plane-parallel plate refractometer. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 21, 182—186, 1931, Nr. 3. Das Plattenrefraktometer in der bisher vom 
Verf. dargebotenen Art kann vielleicht im physikalischen Praktikum mit Erfolg 
Verwendung finden. Line einigermaBen planparallele Glasplatte von etwa 
10 x 10cm? Flache und t = 7mm Dicke wird auf der Unterseite mit weiGer 
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Barbe bestrichen und von oben her durch eine schrag gestellte Beleuchtungs- 
vorrichtung so belichtet, da nur im Zentrum der Platte auf dem weiBen Uberzug 
sich ein recht heller Lichtpunkt (das ist moéglichst kleiner Lichtkreis) abbildet. 
Blickt man dann von oben auf die Platte, so zeigt sich um diesen Lichtpunkt 
ein breiter dunkler Ring und darauf von diesem scharf abgegrenzt ein breiter 
heller Ring; dieser scharfe Grenzkreis habe den Durchmesser Dy Er wird offenbar 
von den Strahlen gebildet, die von dem hellen Lichtpunkt ausgehend an der 
Oberflache der Platte unter dem Winkel der totalen Reflexion nach der weiBen 
Flache hin reflektiert werden. Daher ist, wenn ng das Brechungsverhaltnis der 
Glasplatte bezeichnet, 


_ Vopr ive 


9 D ’ 
9 


rr 


also berechenbar, wenn man Dg mibt, am besten in der Weise, da® ein Streifen 
Farbe entfernt, dafiir mit Kanadabalsam eine Celluloid-Millimeterskale befestigt 
und der helle Lichtpunkt entsprechend dicht an die geradlinige Kante des weiBen 
Belages gertickt wird. Uberzieht man weiter die Oberflache der Platte mit einer 
diinnen Flissigkeitsschicht von der Brechungszahl n;, so ergebe sich entsprechend 
der Durchmesser zu D;, was natiirlich nur eintreten kann, wenn Ns < Ng ist. 
‘Alsdann wird 
D 


xz 


yD2+ 162 


Ny = N, 


Da die D auf 0,1 mm genau ablesbar sind. so kénnen die 7 bis in die dritte Dezimale 
bestimmt werden. Der Verf. beabsichtigt, diese Methode durch Benutzung mehr- 
maliger Reflexionen noch zu verfeinern, doch ist zu bemerken, daB man derartige 
Messungen mit dem Abbeschen Refraktometer viel einfacher und genauer aus- 
zufuhren vermag. Es wurden Versuche mit Wasser und Wasser-Glycerin- 
mischungen angestellt, sowie photographische Aufnahmen der Erscheinung 
ohne besondere Kamera gemacht, indem man an Stelle des weiBen Belages die 
photographische Platte setzt, diese mittels Glycerins mit der Parallelplatte ver- 
bindet und dann wenige Sekunden exponiert; nach Abwaschen des Glycerins 
wird darauf die photographische Platte in der gewohnlichen Weise entwickelt. 
SchlieBlich laBt sich dem 4uBeren hellen Ringe auch nach au8en hin eine scharfe 
Begrenzung verschaffen, wenn man ‘die Farbe im Zentrum (leuchtenden Licht- 
punkt) entfernt und hier einen mit Wasser befeuchteten weifen Film von unten 
gegen die Platte preBt, so daB® sich zwischen beiden eine diinne Wasserhaut aus- 
bildet. Den auBeren Grenzkreis ergeben dann die Strahlen, die vom Lichtpunkt 
her streifend aus Wasser in Glas eintreten nach ihrer totalen Reflexion an der 
Oberflache der Platte. Auch diese Erscheinung kann ahnlich wie vorher ohne 
Kamera direkt mit der photographischen Platte aufgenommen werden, indem man 
sie gewissert gegen die unten durchsichtige Parallelplatte andrtckt. Schonrock. 


‘Oskar Heimstidt. Die Anaglyphenmethode in der Stereomikroskopie. 
Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 52, 132 —135, 1931, Nr. 7. Bei der sang an PEE 
werden die beiden farbigen Teilbilder einesStereogramms iibereinander projizier 
‘und durch eine Brille mit zwei Farbfiltern, deren Farbung gleich der der beiden 
‘Teilbilder ist (im allgemeinen rot und grin), betrachtet. Eine seelieery pene 
Methode besteht z. B. darin, daB vor das Objektiv einer ee en : 

jektionseinrichtung ein Doppelfilter gesetzt wird. Projiziert man ee ie 
ordnung ein kérperliches Objekt und betrachtet das Bild mit einer Dopp e, 
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so erscheint das Projektionsbild als Raumbild. Durch das Doppelfilter werden 
ndmlich zwei farbige Bilder auf den Projektionsschirm entworfen, die neben 
der Farbverschiedenheit betrachtliche parallaktische Differenzen aufweisen. 
Bei der stereoskopischen Mikroprojektion braucht man zur Ausftihrung der 
Anaglyphenmethode nur ein in den Blendentrager des Kondensors passendes 
Doppelfilter sowie einige zweifarbige Brillen. Gleichfalls kann die Methode an- 
gewendet werden zur Erzielung stereoskopischer Wirkungen an binokularen 
Mikroskopen. Spiller. 


H. Siedentopf. Molekularbewegung im Leuchtbildultramikroskop. 
Kolloid-ZS. 52, 257—262, 1930, Nr. 3. Die Arbeit enthalt im wesentlichen einige 
Mitteilungen zum Leuchtbildkondensor sowie nahere Angaben uber seine 
zweckmiBige Handhabung. Gerhardt. 


Wilhelm Kriimer. Zur Frage der Verwendung von Systemen méglichst 
groBer numerischer Apertur als Objektive fiir lichtstarke Spektro- 
graphen. ZS. f. Instrkde. 51, 204—205, 1931, Nr. 4. Kurzer Hinweis auf die 
Konstruktion eines Kleinspektrographen, die in Gemeinschaft mit der Firma 
Seibert in Wetzlar ausgearbeitet wird. Wesentlich ist die Benutzung von Systemen 
méglichst groBer numerischer Apertur als Kondensor, Kollimator und Kamera-_ 
objektiv. Es wird so eine Genauigkeit der Wellenlangenmessung von 0,5 bis 
1 A.-E. erreicht. Eine naéhere Beschreibung des Instruments wird angekundigt. 

G. Mierdel. 
0.G. Hay. Ross’ modification of the Hilger interferometers for 
testing large optical elements. Trans. Opt. Soc. 31, 91—105, 1929/30, 
Nr. 2. H. Ebert. 


S. Zeidenfeld. A new x-ray spectrograph for wave-length determi- 
nations in air. Rey. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 153—163, 1931, Nr. 3. Berich- 
tigung. ebenda S.308, Nr. 5. Es wird die Bauart eines neuen Rdntgenspektro- 
graphen beschrieben, der dem Bragg-Typ nachgebildet ist und mit dem man 
photographische Aufnahmen nach dem Drehkristallverfahren machen kann. Die 
Justiervorrichtungen werden angegeben. Er eignet sich fiir Wellenlangen- 
bestimmungen zwischen 0,5 und 2,0 A.-E. Die Genauigkeit betragt bei einer 
Radiuslange von 15 cm fiir starke Linien etwa + 0,03 X-E. und fiir schwache 
Linien zwischen + 0,7 und + 0,13 X-E. Besonders wertvoll scheint er fiir die 
Untersuchung seltener Erden usw. zu sein. Einige Abbildungen, eine Tabelle 
mit den Messungsergebnissen und zwei Abziige, auf denen die gute Auflésung 
der Spektrallinien ersichtlich sind. A. Burmester. 


Donald C. Stockbarger and Carl G. Selig. A synchronous film drum for 
recording periodic spectra. Rev. Scient. Instr. (N.S) 2, 211—216, 1931, 
Nr. 4. Es wird eine Anordnung beschrieben, die gestattet, den zeitlichen Inten- 
sitétsverlauf von Spektrallinien bei periodisch verlaufender Anregung photo- 
graphisch zu registrieren. Sie besteht in einer Filmtrommel, die an Stelle der Platte 
eines Spektrographen montiert ist und durch einen Synchronmotor angetrieben 
wird. Der Spektrographenspalt ist dabei so verkiirzt, da die Spektrallinien 
eine Linge von 0,5 mm aufweisen. Die Expositionszeiten betragen je nach der 
Intensitét des Spektrums einige Sekunden bis Stunden. Durch eine besondere 
Hisen- oder Kupferfunkenstrecke kénnen Zeitmarken aufgedruckt werden. Der 
Vorteil dieser registrierenden Methode gegeniiber der friiher verwandten Methode 
des rotierenden Sektors liegt auf der Hand. G. Mierdel. 


?. 
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Cc. G. Sumner. An automatic recording camera for discontinuous 
operation. Journ. scient. instr. 8, 104—109, 1931, Nr. 3. Es wird eine Apparatur 
beschrieben, die bei Benutzung einer einfachen Registrierkamera_selbsttiitige 
Einzelaufnahmen mit willkiirlichem Zeitabstand erméglicht, die also langsam 
ablaufende Vorginge in Einzelphasen photographisch festzuhalten gestattet. 
Ein fortlaufender Papiervorschub, den ahnliche Apparaturen bisher nicht ent- 
behren konnten, wird vermieden. Dadurch wird die obere Grenze des zulassigen 
zeitlichen Abstandes der Aufnahmen beliebig weit hinausgeschoben. Die be- 
schriebene Apparatur laBt wahlweise Zeitabstande von 1, 10, 20, 30 oder 60 Minuten 
zu, dabei wird der Papiervorschub nur jeweils kurz nach der Belichtung besorgt 
und ruht wahrend der iibrigen Zwischenzeit. Das beschriebene Gerat erfiillt 
zwei Funktionen: es lést selbsttatig nach dem eingestellten Zeitintervall die Be- 
lichtung aus und wickelt das belichtete Papier auf, womit es gleichzeitig das 
Geraét wieder aufnahmebereit macht. Als Zeitabteilorgan dient ein elektro- 
magnetisches Pendel, das alle Minute einen Stromkreis fiir 11% sec schlieBt. 
Dadurch wird ein Relais betatigt, das fiir kurze Dauer die Beleuchtungslampe 
emschaltet. Vielfache dieses Grundabstandes der Belichtungszeiten herzustellen, 
gestattet ein Impulszahler, der eine auf der Achse seines Schaltrades sitzende 
Walze, auf der mehrere Nockenkranze vorhanden sind, umtreibt. Die Nocken 
betatigen mechanisch Kontakte und schlieBen damit, je nach Einstellung einer 
besonderen mit leitenden Lamellen versehenen Walze, den Kreis der Beleuchtungs- 
lampe in dem gewiinschten, mittels der erwihnten Walze eingestellten Zeitabstand. 
Durch das Ein- und Abschalten des Beleuchtungsstromes wird auch der Papier- 
transport ausgelést, der wieder aufhért, wenn geniigend unbelichtetes Papier 
in Bereitschaftsstellung gebracht ist. Den Antrieb besorgt ein NebenschluBmotor, 
der tiber ein Untersetzungsgetriebe auf die Achse der Trommel wirkt, die das 
belichtete Papier aufnimmt. In dem Motorstromkreis liegt eine weitere Kontakt- 
walze, die von dem erwdhnten Untersetzungsgetriebe mechanisch angetrieben 
wird und dafiir sorgt, daB der Motor nach Beendigung der Belichtungsdauer 
so lange noch in Betrieb bleibt, bis der notwendige Papiervorschub bewerkstelligt 
ist, worauf sie den Motorstrom abschaltet. Verschiedene Grund- und AufriB- 
skizzen und ein Schaltschema sind zur Erlauterung der Anordnung der Arbeit 
beigegeben. W. Keil. 


H. R. Schulz. Vorrechnungsformeln fiir optische Systeme. ZS. f. techn. 


’ Phys. 12, 178—179, 1931, Nr. 3. Die von Harting fiir einfache Fernrohr- und 


Mikroskopobjektive angegebenen Formeln lassen eine Verbindung zu, die es 
gestattet, Grundformen fiir dreilinsige Simpletts abzuleiten, von denen mindestens 
eine geeignet scheint, als Grundlage fiir die Berechnung lichtstarker Systeme mit 
miaBig ausgedehntem Gesichtsfeld zu dienen, weil die Radien im Verhaltnis zur 


-Brennweite des Gesamtsystems verhiltnismaBig groBe Werte aufweisen. 


H. R. Schulz. 


Peter Wulff. Die Messung der Lichtbrechung von isotropen und an- 


isotropen Kristallen mit dem Kristall-Interferenzrefraktometer. 


XV. Mitteilung der ,,Refraktometrischen Untersuchungen“ von K., Fajans, 


und Mitarbeitern. ZS. f. Krist. 77, 61—83, 1931, Nr. 1/2. Der zur Messung benutzte 


_ Apparat besteht aus einem Interferometer, dessen Trog so ausgebildet ist, daB 


eine Seitenwand durch das 


Prisma eines Pulfrichschen Refraktometers gebildet 


wird. WHierdurch wird erreicht, daB die Einbettungsfliissigkeit sofort nach Ein- 


 Einstellung dienen die im Interferometer auftretenden In 


stellen der Gleichheit des Brechungsexponenten let 


zterer mit dem des zu unter- 
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Forménderung beim Drehen des Kristalls zugleich zur Unterscheidung daftir 
dienen kann, ob der kleinste, mittlere oder gré8te Index zur Messung gelangt. 
Hervorgehoben wird zunachst die Schwierigkeit, die Kuvette so abzudichten, 
daB die notwendigerweise zu benutzenden Gemenge organischer Flussigkeiten, 
die alle gute Kittlésungsmittel sind, das Dichtungsmittel nicht angreifen. Die 
VerschluBplatten sind daher versilbert worden und dann an den Messingkérper 
der Kiivette mit Woodschem Metall angelétet, wobei dimne an den Kérper 
angelétete Kupferblechstreifen um die glisernen VerschluBplatten herumgriffen. 
Das in den Nuten befindliche Woodsche Metall bildet einen volistandig dichten 
Abschlu8 und halt auch bei Temperaturainderungen dicht, weil sein Ausdehnungs- 
koeffizient mit dem des Glases iibereinstimmt. Zu beachten ist ferner die Tem- 
peraturregulierung durch ein die ganze Mefvorrichtung umgebendes Bad, das 
eine Einhaltung der Temperatur auf 0,03" gewahrleistet. Die Ausfthrung einer 
Messung umfat das Einbringen und Ausrichten des Kristalls, wobei je nach dem 
Kristallsystem mit oder ohne Polarisationsprisma im Strahlengang des Inter- 
ferometers gearbeitet werden mu (die Arbeitsvorschriften werden fiir kubische, 
orthogonale und nicht-orthogonale Kristalle besonders geschildert), sodann die 
Bestimmung der Gleichheit der Brechungsexponenten von Kristall und Flissig- 
keitsgemisch und schlieBlich die Messung des Brechungsexponenten mit dem 
Pulfrichschen Refraktometer, dessen Prismen (mit den Brechungszahlen 
1,62094, 1,75228, 1,90841) mit Gelatinelésung eingekittet werden. Die Ge- 
nauigkeit wird bei Benutzung gentigend starker monochromatischer Lichtduellen 
mit einigen Einheiten der ftinften Dezimale angegeben. A. R. Schulz. 


Peter Wulff und Alois Heigl. Refraktometrische Messungen an Kristallen. 
XVI. Mitteilung der ,,Refraktometrischen Untersuchungen‘’ von K. Fajans 
und Mitarbeitern. ZS. f. Krist. 77, 84—121, 1931, Nr. 1/2. Zweck der Unter- 
suchung soll die Feststellung der Beziehungen zwischen der Refraktion eines 
Salzes im gasférmig dissoziierten und im festen Zustand sein, damit die bisher 
nur fiir Alkalihalogenide gepriiften GesetzmaBigkeiten der Einwirkung der Anionen 
und Kationen aufeinander und des Einflusses der Polarisierbarkeit der Kationen 
auch auf andere Salze tibertragen werden konnten. Auer den Chloriden der 
Alkali- und Erdalkalimetalle sind daher auch Chlorate, Perchlorate und Kalium- 
sulfat nach der im vorstehenden Referat beschriebenen Methode auf GréBe der 
Brechungsindices untersucht worden, so da8 nach Ermittlung der Dichte (nach 
Schwebe-, Auftriebs- oder Pyknometerverfahren) die Molrefraktion nach der 
Lorentz-Lorenzschen Formel berechnet werden kann. Da dieser Ausdruck 
streng genommen nur ftir isotrope Kristalle gilt, so wird entsprechend den Wid- 
merschen Ausfiithrungen bei anisotropen Kristallen das geometrische Mittel 
benutzt. Die der Diskussion zugrunde gelegten Werte sind in folgender Tabelle 
zusammengestellt. 

SS 


Salz || Molekular- Dichte Mol- Brechungs- Molretraktion 
gewicht dos | volumen index 3 3 
Hinzelwert | Mittelwert 
RPE 2p eee: reas 9) ia ie sie eon 5,16 
KCl(25) ... . . .|| 7456 | 1969 | 3748 | 14807 || 10,83 
WOlgeo): at ae 14904 | 10,85 
RbCl... .....| 120,91 | 2,808 | 48138 | 14987 || - 19.55 
Ce he ty ta Yes tae Ah AOR, 3,98. 42,19 1,6397 15,20 
Sr¥g!y ei 2 ete 50 |) 126,680] 4896" «e889 ad gee 7,76 


4. Fortpflanzung 


Salz Molekular- | _Dichte Mol- Brechungs- Molrefraktion 
gewicht dg5 volumen index F 
£ . ge hak Hinzelwert | Mittelwert 
BaF, 175,387. | 4,89, 35,84 | 1,474 10,08 
CaCl, 110,99 | 2,15 51,5 1,54, 16,23 | 
| | 1,53, 15,95 16,1 
i a 158,52 | 3,08, 51,37 | 1,6499 18,74 
SrCl, .2H,0 194,55 | 2,671, 72,8 1,594, 24,738 
| 1,594, 24,76 24,99 
| | 1,647, 25,49 ‘ 
SrCl,.6H,0 266,62 1,966, 135.6 1,5356 42.95 
| 1,4857 38,90 ee 
3? Se 208,29 3,91, 53,171 1,730, 21,23 
| 1,736, 21,36 21,36 
| 1,742, 21,49 
BaCl, .2H,0 244,32 | 3,09, 78,9 1,629, 28,04 
: 1,641, 28,50 28,54 
1.658, 29,07 
PE pele he sor, S, | 122,46 2,499, | 49,00 | 1,4606 18,44 | 
| | | 1,4617 13,46 18,58 
| | | 1,4781 13,75 J 
“re 138,56 | 2,529, | 54,77 | 1,471, 15,33 
ila 7 2g 15,35 15,37 
| 1,476, 15,45 
2 are ete50 «1. 1,055 60,20 | 1,4824 Wee: | 
| 1,4828 17,19 17,22 
! 1,4868 17,31 j 
Ba (C104). .3H,0 390,34 | 2,91, 14,1 1,533, 41,62 Gai 
1,532, 41,57 ; 
iesO,(20°) 2. || 174,27 | °2,66, 65,41 | 1,4933 19,01 
] 1,4946 19,01 19,07 - 
| 1,49738 19,15 


Die weiterhin auf Grund der Fajans- und Joosschen Werte fiir die Molekular- 
refraktionen gasformiger Ionen ermittelten Werte der Molrefraktionen zeigen nun 
die Abweichungen von den oben angegebenen, fiir die kristallisierten Substanzen 
geltenden, die nach den von Fajans und Joos aufgestellten Gesetzen gefordert 


Nur das Ammoniumion zeigt ein abweichendes refraktometrisches 


: den. 
ait H. R. Schulz. 


Verhalten. 


Walter Cule Davies and William J. Jones. A refractometer for reactive 
liquids. Journ. phys. chem. 35, 1490 —1492, 1931, Nr. 5. Atzende oder sich an 
der Luft leicht zersetzende Fliissigkeiten wird man nur ungern im Abbeschen 
oder Pulfrichschen Refraktometer auf das Lichtbrechungsvermogen hiss unter- 
suchen. Fiir solche Fliissigkeiten haben die Verff. ein kleines cinfaches Refrakto- 
meter konstruiert, dem die Abbesche Methode der Autokoilimation zugrunde ee 
Sie benutzen demgema® ein Hohlprisma von etwa 30° brechendera bite: seh 
von den beiden planparallelen Verschlu Bglasplatten, die durch ee ande 
‘ 104* 
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angedriickt oder mittels Kanadabalsams angekittet werden, ist die hintere auf 
der AuBenseite versilbert, um ein moglichst helles Spiegelbild zu erhalten. Werden 
die Glasplatten allmahlich von den Fliissigkeiten zerfressen, so sind sie ja leicht 
durch neue zu ersetzen. Der Hohlraum steht oben und unten seitlich mit je einem 
Glasrohr in Verbindung, so daB er mittels einer nur aus Glas bestehenden Apparatur 
mit der Fliissigkeit gefiillt werden kann, ohne da diese mit der Luft in Bertthrung 
kommt, weil sich zuvor die Luft etwa durch Stickstoff verdrangen laBt. Den 
jeweiligen Prismenwinkel ermitteln die Verff. nicht direkt, sondern durch Eichung 
mit Benzol von bekanntem Brechungsverhaltnis. Ersteres wird alsdann bei 
unverdnderter Lage der Platten entfernt und das Prisma durch einen starken 
Luftstrom sorgfaltig getrocknet, worauf es mit der zu untersuchenden Flissigkeit _ 
beschickt wird. So wurden fiir Acetylchlorid, CH, . COCI, bei 20° C die Brechungs- 
zahlen np = 1,39335, np = 1,38708 und nc = 1,38548 ermittelt. Schénrock. 


Morton Masius and W. E. Lawton. On the indices of refraction of liquids. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 232 —239, 1931, Nr. 4. Bei der Bestimmung des Licht- 
brechungsverhaltnisses » von Flissigkeiten in Hohlprismen nach der Fraun- 
hoferschen Methode der minimalen Ablenkung ist bekanntlich die Beschaffenheit 
der die Flissigkeit begrenzenden, planparallelen Glasplatten zu beriicksichtigen, 
und zwar nicht nur in Hinsicht auf ihre etwaigen Keilwinkel, wie es die Verff. 
tun, sondern auch auf ihre Ebenheit, falls eine Genauigkeit von einer Einheit der 
sechsten Dezimale in 7 erstrebt wird (siehe Kohlrauschs Lehrbuch der prak- 
tischen Physik, 16. Aufl., 8. 290). Hat man ein festes Prisma mit drei auspolierten 
brechenden Flachen und dementsprechend drei brechenden Winkeln, die um 


weniger als 10’ von 60° abweichen, und ist 6 das Mittel aus den drei gemessenen 
Ablenkungswinkeln, so folgt unter Voraussetzung eines hinreichend kleinen Pyra- 


midalfehlers nach Glazebrook fiir den Prismenstoff einfach n = 2 sin % (60° +6), 


wenn man in althergebrachter Weise 6 positiv annimmt. Die Verff. zeigen nun, 
daB diese Gleichung auch fiir Fliissigkeiten zutrifft, wenn sie in entsprechende 
Hohlprismen mit drei Deckplatten eingefiillt werden, ohne da8 man die geringen 
Keilwinkel der letzteren in Rechnung zu ziehen braucht. Weiter wird fiir den 
Fall eines Hohlprismas von beliebigem brechenden Winkel und zweier darin 
genau ermittelter Werte m von zwei Fliissigkeiten eine Interpolationsformel ab- 
geleitet, die es gestattet, den Wert n einer dritten beliebigen Flissigkeit zu be- 
rechnen, sobald ihr Ablenkungswinkel bestimmt wird, und zwar ohne Riicksicht 
auf die Keilwinkel der beiden Deckplatten. Schénrock. | 


H. E. Beckett. The reflecting powers of rough surfaces at solar wave- 
lengths. Proc. Phys. Soc. 48, 227—239, 1931, Nr. 3 (Nr. 238). Es wird iiber die 
Reflexionseigenschaften von Baumaterialien fiir den Wellenlangenbereich der 
Sonnenstrahlung berichtet. Die untersuchten Materialien sind: Verschiedene 
Arten von Tonziegeln, Betonziegeln, Schiefer und andere Dachdeckmaterialien, 
sowie auch verschiedene Ziegelsteinsorten. Bei der MeBanordnung wird der von ~ 
einer Wolframpunktlampe beleuchtete Spalt mit Hilfe einiger Spiegel auf die zu 
untersuchende Substanz abgebildet und das von dieser diffus reflektierte Licht 
durch einen Halbkugelspiegel auf eine Thermosaule gesammelt, die sich in un- 
mittelbarer Nahe der zu untersuchenden und einer Vergleichssubstanz befand. 
Die Thermostréme wurden durch ein Paschengalvanometer gemessen. Durch 
Filter wurden vier Spektralbereiche ausgewahlt, ferner durch eine diinne Goldfolie — 
eine sonnenihnliche Strahlung hergestellt. Geeicht wurde die Apparatur mit — 


Hilfe einer Magnesiumcarbonatoberflache. Spiller. 


eine neue Methode ausgedacht. Ausgehend von der Tatsache, 
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E. Darmois. Sur les propriétés physiques des antipodes optiques. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 13S—14 S, 1931, Nr. 1. [Bull. Soc. Frane. 
de Phys. Nr. 301.] Mit Pasteur nimmt man seit 1850 an, da zwei optische 
Antipoden, z. B. die Rechtsweinsdéure und die Linksweinséure, mit Ausnahme 
des Drehungsvermégens und der Kristallform identische physikalische Eigen- 
schaften besitzen. Die Drehungsvermégen sind gleich, jedoch von entgegen- 
gesetztem Vorzeichen; die Kristallformen bieten hemiedrische symmetrische 
Fasetten dar. Daf fiir zwei Antipoden tatsachlich die Drehungsvermégen ziemlich 
naheliegende Absolutwerte aufweisen, kann durch folgende Beispiele belegt 
werden: 


j d-Limonen («)p = + 106,8, d-Benzylidencampher («)p = -+ 435,4, 
\ 1-Limonen («)p = — 105, 1-Benzylidencampher («)p = — 438,8. 


Die Differenzen von der Gré8enordnung von 1°, sind Versuchsfehlern zuzu- 
schreiben. Zweifel an der Identitaét der Eigenschaften Enantiomerer sind von 
Campbell und Garrow bei der Phenylglykolsiure C,H;.CH (OH). COOH 
erhoben worden. Die eine Form dieser Saure wurde aus natiirlichem Amygdalin 
und die andere durch Synthese und Spaltung gewonnen. Die gereinigten Produkte 
ergaben folgende Zahlen: 


d@ 132,759 + "0,05, Léslichkeit in 100 g Wasser { d 10,98 g, 
1 132,90° + 0,05, : bei 25,0° [lecies Ghee 


Das fiir 2 = 5960 und 4610 A ermittelte Drehungsvermégen anderte sich mit 
der Konzentration; die Kurve («) = f(c) war fiir d und 1 verschieden und der 
Unterschied von («) erreichte fiir ein und dieselbe Konzentration 2°%,. Campbell 
und Garrow betrachten diese Differenzen als reell. Bruhat hat Absorptions- 
unterschiede bei den Weinsaéuren beobachtet, fiihrt sie aber auf eine ungentigende 
Reinigung der Linkssdure zuriick. Der Verf. hat gemeinsam mit Peyroux und 
Tréhin die aus Molybdan- und Apfelsdure herstellbaren Komplexsalze von der 
Forme! [4 MoO,, 2 C,H,0O;] (NH,), + 5 H,O untersucht. Die beiden Antipoden 
kristallisieren sehr gut und zeigen die fir das Drehungsvermégen charakteristische 
Hemiedrie. Lésungen, die 1,000 g + 0,0005 in 20,000 g Wasser enthielten, ergaben 
fiir die griine Quecksilberlinie fiir 2 dm die Rotationen d + 25,10° und 1 — 25,09°, 
welche auf etwa !/19)) tibereinstimmen. Photographische Aufnahmen, die von 
2 cm dicken Schichten der Lésungen mit einer Wasserstofflampe gemacht wurden, 
lieferten fiir d und fiir 1 und fiir eine gleichteilige Mischung beider Spektren bei 
A = 3600 A, die streng tiberdeckbar waren. Die Absorption ist also innerhalb 
der Fehlergrenzen der photometrischen Methoden identisch. Kauffmann. 


Schmelzpunkt | 


J. W. Beams. Deviations from Kerr’s Law at High Field Strengths 
in Polar Liquids. Phys. Rev. (2) 37, 781—782, 1931, Nr. 6. Kerr und andere 


. . . . . * die Komp onenten 
haben gezeigt, daB, wenn n, und n, die Refraktionsindizes fir 
_ der riser inaliniver parallel und senkrecht zu den Kraftlinien sind, folgende 


Formel *gilt: 
2 es = ty) 22 BLE? 
J ist die Wellenlange und / die Lange des Lichtweges 
von der Starke E. Die Kerrsche Konstante B variiert 
lange und Temperatur. Um festzustellen, ob B auch vo 


1 


durch das elektrische Feld 
mit der Substanz, Wellen- 
n E abhangt, hat der Verf. 
daB bei polaren 
Starke des angewandten elek- 


5 . seen ‘ Le 7 der ; 
Substanzen die Dielektrizitatskonstante mit de Fliissigkeiten vermutlich &B 


trischen Feldes sich andert, schlieBt er, da in polaren 
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mit wachsendem E abnimmt. Seine Versuchsanordnung arbeitet in der Weise, 
da parallel gemachtes und durch einen Nicol eben polarisiertes Licht durch eine 
Kerrzelle geschickt wird, die 5cm lang und zwischen den Platten 3mm breit 
ist. Das Licht passiert hierauf eine zweite Kerrzelle von 25 em Lange und gleichfalls 
3 mm Breite, sodann einen zweiten den ersten kreuzenden Nicol. Die Polarisations- 
ebene des Lichtes macht mit den Kraftlinien der ersten Kerrzelle emen Winkel 
von 45°, wahrend die Plattenebene der zweiten Zelle gegentiber der der ersten 
um 90° verdreht ist. Die Spannung an der ersten Zelle war.mehr als doppelt so 
hoch wie die an der zweiten; sie wurde variiert, bis die Doppelbrechung in der 
ersten Zelle sich durch diejenige der zweiten langeren Zelle genau kompensierte. 
Jede Anderung von B mit wachsendem H muBte sich als Aufhéren der Kom- 
pensation éuBern. Im Falle des nichtpolaren Schwefelkohlenstoffs passierte in 
der Tat praktisch kein Licht den zweiten Nicol; beim polaren Chloroform hingegen 
erwies es sich als notwendig, das Potential der zweiten Zelle zu erniedrigen. Beim 
Chloroform nimmt also B mit wachsendem elektrischem Felde ab. Die angegebene 
Methode ist sehr empfindlich und liefert einen einfachen und genauen Weg zum 
Studium elektrischer Sattigungseffekte. Hine ausfithrliche Beschreibung der - 
Methode und eine Besprechung der Ergebnisse wird in Aussicht gestellt. 
Kauffmann. 
J. Verhaeghe. Over Magneto-optische Draaiingvan het Polarisatievlak. 
Een geval van anomale Dispersie. Natuurwetensch. Tijdschr. 18, 173—178, 
1931, Nr. 3/5. Fir einen Stoff mit dem Brechungsverhaltnis n gilt nach der 
Ketteler-Helmholtzschen Theorie die Dispersionsformel 


B 
ut. m 
m= ALS 7a [22 
m m 
worin Am die Wellenlangen der Absorptionsstreifen und A, B Konstanten bedeuten. 
Daraus wird fiir die Verdetsche Konstante @ (elektromagnetische Drehung der 
Polarisationsebene in Winkelminuten fiir 1 em und die Intensitat 1 GauB) unter 


Benutzung der bekannten Gleichung @ = Ki os (worin die Konstante K nicht 


v 


vom Stoff abhangt) als Dispersion der magnetischen Rotationspolarisation die 


Formel 
1 A2 
See 

abgeleitet. Die Messungen erfolgen an Zimtaldehyd C,H,.CH:CH.CHO 
mit Monochromator, Lippichschem Halbschattenapparat und einer 10 em langen 
Drahtspule, die mit 20,2 Amp. unter starker Kithlung ein Feld von 1361 GauB 
erzeugte, wie die Eichungen mit Wasser ergaben. Die Brechungszahlen wurden 
nach der Methode der minimalen Ablenkung bestimmt zu: 


4 in A = He 4471 H, 4861 He 5016 Na 5893 H, 6563 


: Ti —— pele (is 1,650 1,644 1,619 1,607 5 
und fiir die anderen Wellenlangen nach der obigen einfachen Gleichung 
606 . 104 
Ep esen0) a 
n 431 + 2 — 17532 


berechnet. Die Temperatur wird nicht naher angegeben, ist also zu 20°C an- 
zunehmen. Die Berechnung der @ erfolgt nach der entsprechenden Gleichung 
1 A2 
= — 159. 10¢~,_____. 
: 0 @— 175392 


n 
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Mit den so berechneten Werten sind die beobachteten fiir sichtbare Strahlen in 
der folgenden Tabelle zusammengestellt. 


| 
| 9 in Winkelminuten 


aa beobachtet | berechnet 
4800 : 0,0559 | 0,0561 
4861 | 0,0540 | 0,0540 
5016 0,0500 | 0,0499 
5170 0,0436 0,0435 
5350 | 0,0427 0,0427 
5495 | 0.0401 0,0400 
5657 | 0,0375 0,0374 
5893 } 0,0340 | 0,0340 
6045 1 0.03820 | 0,0320 
6195 | 0,0303 0,0308 
6275 || - 0,0295 | 0,0295 
6355 | 00286. |} 0,0286 
6520 | 0,0268 0,0271 
6563 0,0263 0,0267 
6700 | 0,0248 0,0255 


Die starkeren Abweichungen zwischen den beobachteten und berechneten Werten @ 
von Zimtaldehyd im Rot von etwa 6500 A an nach den gr6éBeren Wellenlangen 
zu glaubt der Verf. auf anomale magnetische Dispersion zuriickfiihren zu diirfen. 

Schénrock. 
C. R. Bailey, A. B. D. Cassie and W. R. Angus. Investigations in the Infra- 
Red Region of the Spectrum: PartI. Introductory and Experi- 
mental. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 133—141, 1930, Nr. 812. Die Verff. 
benutzen ein Hilger D 42-Spektrometer, Hilger-Thermosdule und Downing- 
galvanometer von 10—109:5 Amp./mm. Das Galvanometer hing in einer modi- 
fizierten Juliusaufhangung mit Spiralfedern. Es wurden Prismen aus Quarz, 
-Flu8spat, Steinsalz und Sylvin benutzt. Die in dem Prismenmaterial, brechendem 
Winkel und ungenauer Hinstellung des Minimums liegenden Fehler werden aus- 
fiihrlich diskutiert und das Auflésungsvermégen unter verschiedenen Bedingungen 
untersucht und durch Tabellen erléutert. Dreisch. 


C. R. Bailey, A. B. D. Cassie and W. R. Angus. Investigations in the Infra- 
Red Region of the Spectrum. PartII. The Absorption Spectrum 
of Sulphur Dioxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 142—156, 1930, Nr. 812. 
‘Mit der in dem vorstehenden Referat beschricbenen Apparatur untersuchen die 
Verff. die Absorption von Schwefeldioxyd zwischen i und 22 mu. Es werden Banden 
bei 16,494, 8,680, 7,347, 5,345, 4,338 und 4,003 « gefunden, von denen die drei 
ersten als Grundschwingungen aufzufassen sind. Die von Coblentz angegebenen 
Banden bei 3,18 und 10,37 u lieBen sich nicht wiederfinden, die Bande bei 16 
war noch unbekannt. Weiter wird die Form des Molektilmodells perprodhen: 
‘Die Verff. nehmen ein gleichschenkliges Dreieck an mit einem Winkel ees Me 
der Spitze und folgenden Seitenlangen: SO = 4,8 - 10° * ab 00 eA 2» = ae 
Die Tragheitsmomente sind 55,50 . 10° und 4,7 . 10°* g em?*. Zwel cet ees ee 
Banden treten auch im Ramanspektrum auf. TOUS CH 
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Roy W. Drier. Appearance of extra lines in x-ray diffraction patterns 
of mixtures and absence of some lines peculiar to the components 
of the mixtures. Phys. Rev. (2) 37, 712—714, 1931, Nr. 6. Es wird tiber Ab- 
normitaten in Rontgenspektren yon mechanischen Mischungen von Mineralien 
berichtet. Das Spektrum einiger Gemenge zeigt das Auftreten von Extralinien, 
’ wahrend in dem Spektrum anderer Gemenge wiederum Linien nicht vorhanden 
sind, die man nach ihren Bestandteilen erwarten miiBte. Einige mégliche Ur- 
sachen zur Erklarung dieser Phanomene werden diskutiert. : <A. Burmester. 


J.D. Hanawalt. The dependence of x-ray absorption spectra upon 
chemical and physical state. Phys. Rev. (2) 37, 715—726, 1931, Nr. 6. 
Die Réntgenabsorptionsspektren von As, Se, Br, Zn, Hg, Xe und Kr sowie einiger 
Verbindungen dieser Elemente wurden photographisch aufgenommen, sowohl 
im festen wie auch im dampfférmigen Zustand, bei einer Auflésung von ungefahr 
5 X-E./mm. Die Wirkung des chemischen und physikalischen Zustandes des 
absorbierenden Atoms auf die sekundire Struktur, welche auf der kurzwelligen 
Seite der Hauptabsorptionskante liegt, wurde naher untersucht. Es wurde folgendes 
festgestellt: 1. Die einatomigen Dampfe von Zn, Hg, Xe und Kr zeigen keine 
sekundare Struktur in einem Abstand von der Hauptkante, der gréBer ist als 
das Ionisationspotential des Atoms. 2. Mehratomige Dampfe haben im allgemeinen 
eine sekundare Struktur ahnlich derjenigen, welche das gleiche Molekiil im festen 
Zustand aufweist. 3. Bei dem mehratomigen Molekiil im festen Zustand wurde 
oft noch auBerdem eine Struktur beobachtet, welche nicht festgestellt wurde, 
wenn das Molekiil sich im dampfférmigen Zustand befand. 4. Im festen NaBr Or 
wurde im sekundaren Absorptionsspektrum eine Uberstruktur beobachtet, die 
nicht in einer Lésung von NaBrO, auftrat. 5. Vollkommene Elektronenschalen 
von Atomen im festen Zustand sind nicht unbedingt ein Merkmal fiir das Nicht- 
auftreten von sekundiren Absorptionskanten, wie man bisher annahm. Diese 
Diskontinuitaten werden durch die. Hypothese von O. W. Richardson zu er- 
klaren versucht. Mehrere Figuren, photographische Wiedergaben, Tabellen 
und graphische Darstellungen erlautern in iibersichtlicher Weise die Arbeit. 

A. Burmester. 
J. H. van der Tuuk. Réntgenlinien modifizierter Frequenz nach Ray. 
Naturwissensch. 19, 308, 1931, Nr. 14. B. B. Ray hat in seinen Arbeiten, die in 
Nature 125, 746, 856, 1930; 126, 398, 1930 und ZS. f. Phys. 66, 261, 1930 ver- 
6ffentlicht sind, itiber beim Durchgang monochromatischer Rontgenstrahlen 
durch Materie auftretende modifizierte Linien neben der Frequenz der aufgestrahlten — 
Primarstrahlung berichtet. Bei diesen Versuchen wird z. B. Cu Kq-Strahlung 
durch einen Kalkspatkristall spektral zerlegt (Drehkristallverfahren), nachdem 
man das Réntgenlicht vorher durch verschiedene Absorptionssubstanzen (Kohlen- 
stoff, Stickstoff und Sauerstoff) hindurchtreten lieB. Ray beobachtete drei nach 
der langwelligen Seite verschobene Linien, deren Frequenzen etwa um die »-Werte 
der C-, N- und OK,-Linien kleiner sind als die der auftretenden Cu K,-Linie. 
Verf. hat die Versuche von Ray wiederholt und beschreibt ausfiihrlich seine 
Versuchsanordnung. Trotz sorgfaltigst durchgefiihrter Experimente war es ihm 
nicht mdglich, das geringste positive Resultat zu erhalten. Er glaubt daher, 
da8 es sich bei den Rayschen Versuchen um eine physikalische Erscheinung 


handelt, die sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen experimentell nach- 


weisen 1&4Bt. A. Burmester. 


0. Berg und W. Ernst. Zur Frage der Teilabsorption von Réntgen- 
strahlen. Naturwissensch. 19, 401, 1931, Nr. 19. B.B. Ray hat in der ZS. f. 
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Phys. 66, 261— 268, 1930 unter der Bezeichnung ,,Teilabsorption“ eine Erklarung 
fiir die Entstehung gewisser von ihm beobachteter verschobener Linien gegeben. 
Die von den Verff. angestellten Wiederholungen der Rayschen Experimente 
verliefen negativ, woraus sie den SchluB ziehen, daB das Erscheinen dieser Linien 
_von irgendwelchen bisher nicht aufgeklarten Bedingungen abhangig ist. 
A. Burmester. 
V. Posejpal. Formule théorique pour le saut d’absorption. C. R. 192, 
879—881, 1931, Nr. 15. Fiir den Quotienten der Absorptionskoeffizienten bei 
den an den Sprung angrenzenden Frequenzen (,.Absorptionssprung“) wird auf 
einer friheren Betrachtung (diese Ber. S. 378) ahnliche, noch ausfiihrlicher mit- 
zuteilende Weise eine Formel fiir die K-Kante abgeleitet, die, wie aus einer Tabelle 
ersichtlich, mit der Erfahrung in besserer Ubereinstimmung ist als alle bisher 
bekannten Formeln. Die Ubereinstimmung an der L-Kante soll ahnlich gut sein. 
Didlaukis. 
Walter Mischke. Die ultraroten Spektren von H,O, H,S, Heiser a Zio.) fe. 
Phys. 67, 106—126, 1931, Nr. 1/2. Mit Prismenspektrometer und Mikroradiometer 
wird das Spektrum von Schwefelwasserstoff und Selenwasserstoff von 0,8 bis 18 
untersucht. Bei Schwefelwasserstoff werden zwei neue schwache Banden bei 
1,57 und 1,92 ~ und eine starke Bande bei 14,6 w~ gefunden. Selenwasserstoff 
zeigt bei 2,3, 3,33, 4,25 und 8,5 « Absorptionsgebiete. Entsprechend der Schwere 
der Gase sind die Spektren von Schwefel- und Selenwasserstoff gegen Wasser- 
dampf nach langen Wellen verschoben. Auch die Intensitat der Banden nimmt mit 
zunehmendem Molekulargewicht ab. Beriicksichtigt man, daB ein Teil der Ab- 
sorptionsgebiete aus mehr als einer Bande besteht, so kann man das Spektrum 
von Schwefelwasserstoff mit Hilfe von Grundschwingungen bei 14,6, 8,1 und 
4,27 « eimordnen. Bei Selenwasserstoff ist eine Einordnung noch nicht méglich. 
Aus der Bande bei 2.7 w berechnet sich das Tragheitsmoment von Schwefel- 
wasserstoff mit 2,0. 10—*°g cm?, was mit den Werten, die Hund fiir ein drei- 
eckiges Molekiilmodell berechnet hat, in Ubereinstimmung ist. Drewsch. 


Harold H. Nielsen and Ernest F. Barker. Infrared absorption bands in 
hydrogen sulphide. Phys. Rev. (2) 87, 727—732, 1931, Nr. 6. Das Absorptions- 
spektrum des Schwefelwasserstoffs wird im Gebiet von 1 bis 10 u mit Prismen- 
spektrometer und Gitter untersucht. Die von fritheren Beobachtern gefundenen 
Banden bei 4,2 und 8,0 w werden auf Verunreinigungen zuriickgeftihrt. im reinen 
H,S treten zwei Banden bei 2,6 und 3,7 w auf. Die Auflésung ihrer Feinstruktur 
zeigt, da die Bande bei 2,6 w aus P-, Q- und R-Zweigen besteht mit einer Schritt- 
weite von etwa 10cm-1. Die Linien des Q-Zweiges sind unsymmetrisch ver- 
breitert. Die Bande bei 3,7 « zeigt keinen @-Zweig. Die qualitative Deutung 
auf Grund der alteren Quantentheorie des asymmetrischen Rotators fiihrt zu 
der Annahme, da& bei der Bande 2,6 eine Oszillation langs der kleinsten Tra gheits- 
achse, bei der Bande 3,7 w eine Oszillation langs der mittleren Tragheitsachse 
vorliegt. Die strenge Quantenmechanik l4Bt die asymumetrische Mossi 
des Q-Zweiges verstehen, da sie eine Aufspaltung der Linien fordert. . unn. 


2 i i léculaire avec la 
H. Deslandres. Relations simples du spectre mo Lay Re 
structure de la molécule. C. R. 192, 521—525, 1931, Nr. 9. Friiher hatte 


Verf. fiir die Wellenzahlen der intensivsten Stellen im Bandenspektrum eines 
Molekiils die Formel aufgestellt: 
ee ae 
=a! OY Sos git ie 
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worin_d, eine fundamentale Konstante (= 1062,5), q, 7, q’, 7” ganze Zahlen, s’ die 
Atomnummer eines der das Molekiil bildenden Atome und s endlich die Anzahl 
der ,,groBen Elektronenringe“ des Molekiils bedeuten. In der vorliegenden Notiz 
wird nun das Material um weitere acht Spektren erganzt, und es gelingt der Nach- 
weis, daB beide Terme des obigen Ausdrucks fiir » auch allem zur Darstellung 
von infraroten Banden benutzt werden kénnen. Ferner ergibt sich, da in vielen 
Fallen die Atomnummern s’ aller in dem betreffenden Molekiil vorhandenen 
Atome zur Darstellung des Bandenspektrums nach obigem. Schema erforderlich 
sein kénnen, wobei die der Atomnummer jeweils zugeordnete Zahl 7” meist gleich 1 
oder 3 wird. Der enge Zusammenhang zwischen Bandenspektrum und Atom- 
nummer 148t sich auch aus der Ahnlichkeit der Spektren von NH,Cl und NaCl 
schlieBen. Beide Radikale Na und NH, besitzen die gleiche Atomnummer 11, 
wirken daher in gleicher Weise mit dem Cl-Atom bei der Bandenemission zu- 
sammen. G. Mierdel. 


R. van der Riet Woolley. A study of the widths of the lines in the 
B band, due to atmospheric oxygen, in the solar spectrum. Astro- 
phys. Journ. 78, 185—193, 1931, Nr. 3. [S. 1674.] Sdttele. 


Elisabeth von Mathes. Zeemaneffekt an Silicium und den Banden- 
spektren der Erdalkalifluoride. ZS. f. Phys. 68, 493—504, 1931, Nr. 7/8. 
Der Zeemaneffekt an den Linien des Siliciums zwischen 2528 und 2507 A und bei 
2881 und 3905 A wird gemessen und mit der Fowlerschen Einordnung fiir neu- 
trales Silicium tibereinstimmend gefunden. Die Aufspaltungen an den untersuchten 
Erdalkalisubhalogeniden werden bei der Mehrzahl der Bandengruppen als Dubletts 
der '- sowohl als der ¢-Komponenten von der GréBe 2 4v, gemessen, entsprechend 
der hier anwendbaren Theorie des lose gekoppelten Elektronenspins. Die an den 
einzelnen Kanten gemessenen Zeemaneffekte werden unter Bezugnahme auf die 
von Mecke entwickelte Theorie als Mittelwerte der an den unaufgelésten Banden- 
linien hoher Ordnungszahl auftretenden Aufspaltungen gedeutet. Johnsons 
Termdeutung als 2/7 — 2X. und 2¥ — 23-Kombinationen wird vom Standpunkt 
des Zeemaneffektes aus beleuchtet und in den meisten Fallen Ubereinstimmung 
mit Johnsons Theorie festgestellt. Die abweichenden Beobachtungen werden 
besonders besprochen. v. Mathes. 


William F. Meggers and John A. Wheeler. The band spectra of scandium-, 
yttrium-, and lanthanum monoxides. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 
239— 275,193], Nr. 2 (RP. 273). ..Hin Lichtbogen zwischen Silberelektroden, 
die mit Scandium-, Yttrium- und Lanthansalzen bedeckt wurden, wird mit 
dem groBen Gitter aufgenommen. Die beobachteten Banden werden ihrer Struktur 
nach den Molekiilen ScO, YO und LaO zugeschrieben. Die Spektren sind so 
kompliziert, da nur eine Analyse der Oszillationsstruktur gelingt. Das ScO- 
und das YO-Spektrum besteht aus je fiinf Systemen, deren Banden nach Rot 
abschattiert sind. Die 300 beim LaO beobachteten Banden werden in neun Systeme 
geordnet, die teils nach Rot, teils nach Violett abschattiert sind. Die Méglichkeit, 
einen Teil der Bandensysteme der drei Molekiile als Dublettkomponenten einer 
2/7 —> 23-Kombination aufzufassen, wird diskutiert. HA. Kuhn. 


L. S. Ornstein and H. Brinkman. Temperature determination from band- 
spectra. I. Vibrational energy distribution and vibrational tran- 
sition probabilities in the Cyanogen *2 — 22 bandsystem. Proc. 
Amsterdam 384, 33—41, 1931, Nr.1. Nachdem die Intensitatsverteilung der 
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Einzellinien einer Bande von den Verff. u. a. bereits zur Temperaturbestimmung 
im Lichtbogen benutzt worden ist, wurde jetzt untersucht, ob auch die im Cyan- 
bandenspektrum auftretende Verteilung der Oszillationsquanten dem Max- 
wellschen Verteilungsgesetz folgt. Hierzu werden die Intensitaéten der 
Bandenképfe ausgemessen und es wird fiir jeden Anfangszustand n’ des Schwin- 
gungsquants die Summe der Intensititen der zu den verschiedenen Schwingungs- 
gustanden n’’ des Endniveaus gehérenden Banden gebildet. ‘Diese Intensitats- 
Summen zeigen exponentiellen Abfall mit zunehmender Oszillationsenergie des 
Anfangszustandes, entsprechen also dem Maxwellschen Verteilungsgesetz. 
Die aus dem Grade des Abfalls erschlossene Temperatur von 5500° stimmt hin- 
reichend mit der aus der Rotationsverteilung entnommenen Temperatur von 
6100° tberein. Aus der so ermittelten Haufigkeit der Anfangszustaénde und den 
Intensitaéten der einzelnen Bandenképfe ergeben sich unmittelbar die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten in dem n’-, n’’-Diagramm. (Die ausgesprochen diagonale 
Intensitatsverteilung in diesem Diagramm ist offenbar der Grund fiir die Méglich- 
keit einer Temperaturbestimmung aus den Oszillationszustanden. Der Ref.) 
H. Kuhn. 


W. Lochte-Holtgreven and E.S. van der Vleugel. Bands in the Spectrum 
of Boron Hydride. Nature 127, 235—236, 1931, Nr. 3198. In einer konden- 
‘sierten Entladung in BCl, werden bei etwa 4000 A einige Banden gefunden, 
die dem BH-Molekiil zugeschrieben werden. Die Analyse der 0, 0-Bande ergibt 
einen ‘JJ —> 1¥-Ubergang, entsprechend den von Erikson und Hulthén ge- 
fundenen AlH-Banden. Das Borisotop B!° verursacht das Auftreten schwacherer 
Begleitlinien. Der obere Zustand zeigt j-Aufspaltung. Der Kernabstand ergibt 
sich fiir beide Zustande merklich gleich und zwar zur, = 1,23. 10-8 cm. H. Kuhn. 


A. Heimer and E. Hulthén. Band Spectrum of Bismuth Hydride. Nature 
127, 557, 1931, Nr. 3206. In einem mit Wasserstoff und Wismut gefiillten Ent- 
ladungsrohr werden BiH-Banden mit groBer Intensitét beobachtet und mit 
hoher Dispersion aufgenommen. Die Analyse der Banden (0, 0), ( 1, I), s(t <0) 
ergibt einen 12—> 13-Ubergang. Als Kernabstande ergeben sich die Werte: 
fe 1,791. 10—* und 7).=,1,818.10-* cm, als Kernschwingungsfrequenzen 
@, = 1674, wo) = 1677 cm~—}. Die Lage der Banden nahe der Wismutatomlinie 
4722 A und ihre Struktur fiihren zu der Vermutung, da®B das Molekiil aus einem 
normalen H-Atom und einem Bi-Atom in Dublettzustanden entsteht. H. Kuhn. 


P. C. Mahanti. A New Band System of Copper Hydride. Nature 127, 
557, 1931, Nr. 3206. In dem Spektralbereich 2900 bis 2200 A wird ein edie. 
hydridspektrum gefunden, das Dublettstruktur zeigt und demneok ye Cu H*- 
Molekiil zugeschrieben wird. Das Spektrum stellt eimen REE -Ubergang 
dar mit den Bandenkonstanten: o; = 1874, B, = 3,3 cm™*. H. Kuhn. 

. Meiring Naudé and Andrew Christy. The rotational analysis of the 
a ben di: Phys. Rev. (2) 37, 490—506, 1931, Nr. 5. Das Spektrum einer i 
ladung in Schwefelwasserstoff wird mit emem groBen Gitter ee ee, ti 
die Rotationsstruktur der 8,-Banden (9,1), (7,0), (8,1), (9,2) a (lie Pe sie 
lysiert. (Beztiglich der Oszillationsanalyse. die im ete ie oa ane 
Rosen gegebenen tibereinstimmt, wird auf eine spatere Veroffent u u g heb nia 
Die Banden bestehen aus je drei R- und drei P-Zweigen a Ee mts: ¢ et 
den Schumann-Runge-Banden des Sauerstoffs, einem °“w g 


f '; »m—!, 
zugeordnet. Die Werte von B. und B, ergeben sich zu 0,409 bzw. 0,319 cm 
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die Kernabstande zu 7, = 1,603 . 10—® und r, = 1,814. 10-8 cm. Das Ausfallen 
jeder zweiten Linie zeigt, daB das Schwefelisotop S32, das den Haupthestandteil 
(nach Aston 97%) des Schwefels bildet, den Kernspin 0 hat. A. Kuhn. 


Robert S. Mulliken. Note on the interpretation of certain 74, 7/7 bands 
of SiH. Phys. Rev. (2) 87, 733—735, 1931, Nr. 6. Es wird gezeigt, daB der 2IT-Zu- 
stand der von Jackson analysierten SiH-Banden (?4 —> #//-Banden) entgegen 
der Deutung von Jackson ein regelrechtes Dublett bildet. Damit wird die zu 
erwartende Analogie zu den CH-Banden bei 4300 A hergestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, da bei CH, SiH und BeH die aus der Aufspaltung der 277-Terme 
berechnete Wechselwirkungsenergie von Spin und Bahnimpuls sehr nahe mit der 
entsprechenden Wechselwirkungsenergie des *P-Zustandes des Metallatoms 
itibereinstimmt, aus dem der 2//-Zustand abzuleiten ist. Es wird vermutet, dai 
es sich hier um eine allgemeingiltige Regel handelt. A. Kuhn. 


H. Krefft und R. Rompe. Thallium-Edelgasbanden. Naturwissensch. 19, 
269, 1931, Nr. 12. In einer Entladung in Thallium-Edelgasgemischen erscheinen 
in der Nachbarschaft der Thalliumlinien 5350 und 3776 Banden, die entsprechend 
den Oldenbergschen Quecksilber-Edelgasbanden als Thallium-Edelgasbanden 
gedeutet werden. Al. Kuhn. 


F. Hund. Bericht ttber die Bezeichnung von Linien und Termen 
in Atom- und Molekelspektren. ZS. f. Astrophys. 2, 217—242, 1931, Nr. 3. 
Verf. gibt eine bisher in der deutschen Literatur fehlende zusammenfassende 
Darstellung der in der Spektroskopiextiblichen, einheitlich festgelegten Symbole 
fiir die Bezeichnung der Linien und Terme, die sich vor den anderweitig er- 
schienenen Berichten (Russell, Phys. Rev. 38, 900, 1929, und Millikan, ebenda 
36, 611, 1930) durch eine grundsdtzliche Erérterung der theoretischen Systematik 
der Spektren auszeichnet. AnschlieBend werden die gebrauchlichen Bezeichnungen 
fiir die praktisch wichtigen Falle der Atom- und Molekelspektren angegeben. 

Sticker. 
Eugen Wigner. Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quanten- 
mechanik der Atomspektren. Mit 12 Abbildungen. VIII u. 332 8S. Braun- 
schweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1931. (Sammlung: Die Wissenschaft, 
Bd. 85.) [S. 1554. ] Scheel. 


M. Minnaert und @. F. W. Mulders. Dopplereffekt und Dampfung bei den ; 
Fraunhoferschen Linien. ZS. f. Astrophys. 2, 165—181, 1931, Nr. 3. [S. 1673.] 


R. van der Riet Woolley. Note on the interpretation of spectrophoto- 
metric observations of weak Fraunhofer lines. Astrophys. Journ. 738, 
194— 204, 1931, Nr. 3. [S. 1674.] Sdittele. 


J.C. MeLennan and Florence M. Quinlan. Interferometer Measurements 
in the Infra-Red Region of Xenon and Iron. Trans. Roy. Soc. Canada, 
Sect. ITI, 24, 47—52, 1930, Nr. 1. Die Verff. suchen Linien, die sich als sekundare 
Normalen im Ultraroten eignen. Sie bestimmen deshalb Wellenlangen von Xenon- 
und von Eisenlinien mit Hilfe eines Fabry- und Perotetalons. Die Aufnahmen 
werden mit in Dicyanin gebadeten Platten gemacht, wobei die Belichtungsdauer 
zwischen 24 und 48 Stunden schwankt. Bei den Messungen an Xenon zei gt es sich, 
da8 sich die Linien mit zunehmendem Alter des Entladungsrohres nach kiirzeren- 
Wellenlangen verschieben. Dies ist auf eine Anderung des Druckes zuriickzufiihren 
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und macht Xenon ungeeignet als Normale. Bei den Messungen an Eisen wurden 
21 Linien zwischen 6677 und 8689 A gemessen und in einer Tabelle zusammen- 
7 iF 5 a: TAS j ny a 7 Cr 
gestellt. Die W ellenlangen waren etwas niedriger als die von Meggers und Kiess 
gefundenen Werte. Dreisch 


Masazo Kiuti, Kiichiré Ochiai and Yutaro Nishimura. Stark-Effect in Oxygen. 
II. Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 18, 65—73, 1931, Nr. 2. Die fiinf friiher 
(Jap. Journ. Phys. 5, 139, 1929) untersuchten Linien 2 p— 5s = 5436 mp, 
2p — 5d = 5330 mp, 2p —5f = 53816mp, 2p —5g= 5307 mu, 25 — 5p 
= 5217 mu werden nochmals im Felde von 270000 Volt/em (frither 180000 Volt/em) 
untersucht. Die Kathode mu8te zu diesem Zweck sehr diinn sein, und um Photo- 
graphien geniigender Intensitaét zu erhalten, muBte an Stelle des Gitterspektro- 
graphen ein Prismaspektrograph verwendet werden. Zum Unterschied von friiher 
konnten die senkrechten Komponenten von 2 p — 5 p mitunter gefunden werden. 
Die Verschiebung in Richtung und GréBe war bei dieser Linie dieselbe wie die der 
parallelen Komponente, die Intensitat dagegen bedeutend geringer. Die Ab- 
hangigkeit der Verschiebung von der Feldstarke wird mit zunehmender Starke 
linear, besonders fiir die Terme d, f, g. Verff. fiihren die Rechnung fiir die linearen 
Trennungen durch. Naheres siehe Original. In ahnlicher Weise werden sechs 
andere Linien untersucht und zwar 2 p — 6s = 5019,5 mu,2 p — 6d = 4968,2myp, 
2p—6f = 4963 mp, 2p —6g = 4959my, 2p —6h= 4958 my, 2p —6p 
= 4909 my. Der EinfluB des elektrischen Feldes ist gré8er als bei den vorigen 
fimf, wie zu erwarten war, da er mit zunehmender Termnummer der Serien steigt. 
Die Rechnung wie im vorigen Falle ist noch nicht durchgefiihrt. Einzelheiten 
uber die Verschiebung siehe Original. - Staude. 


H. Mc N. Cowan, W. L. Brown and K. G. Emeléus. Spectra of the Helium 
Glow Discharge. Nature 127, 593, 1931, Nr. 3207. Intensitatsverteilung der 
Linien von Hel in der normalen Glimmentladung. Die Linie 5016 A ist im nega- 
tiven Glimmlicht sehr viel starker als 4713 A, wahrend ihre Helligkeiten in der 
Anodenglimmhaut vergleichbar sind. Aus Sondenmessungen folgt, daB die Ge- 
schwindigkeitsverteilung im negativen Glimmlicht nicht die Maxweilsche ist, 
sich aber ziemlich genau durch Ubereinanderlagerung verschiedener Max wellscher 
Gruppen darstellen 148t. In einem typischen Falle waren ihre Temperaturen 
300000, 54000, 4900° und die Konzentrationen 8 . 10°, 5.107 und 1 . 10° pro em?. 
In der Anodenglimmhaut war in einem anderen Falle eine einzige Gruppe mit der 
Temperatur 60000. Damit lassen sich die relativen Linienintensitaten ausrechnen. 
Es zeigt sich, daB 5016 im negativen Glimmlicht 17mal so stark ist wie 4713, 
in der Anodenglimmhaut aber nur 4,5mal so stark. Der frithere SchluB der Verff., 
daS Elektronen mit annihernd dem Kathodenfall entsprechenden Geschwindig- 
keiten nicht in groBer Menge vorhanden sind, wird durch die auBerordentlich 
geringe Intensitat der Funkenlinie 4686 bestatigt. Weiter wird die as 
von Seeliger und Mierdel, daB metastabile Atome durch langsame Ele pene 
schnell zerstért werden, durch die Messungen der Verff. gestiitzt, wenn. wenigstens 
eins der beiden Atome, die eine H,-Molekel bilden, urspriinglich in emem solehen 
Zustand ist. Wie Seeliger und Mierdel vermuteten, erscheinen ee 
in diesen Entladungsteilen nur dann, wenn die Konzentration ewan “a ee 
groB und die der langsamen Elektronen klein ist. dinther . 


i i ‘pektren von CalII, Ball 

. Frisch. Zur Hyperfeinstruktur in den Spe r 
ea Awl ee Phys. 68, 758—763, 1931, Nr. 11/12. Der Vert. hat igre. 
von Ca II-, Ba II- und T1I-Linien bestimmt. Als Lichtquelle diente die bekannte 
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von Schiiler herriihrende, mit fliissiger Luft gekiithlte Hohlkathode. Zur Be- 
stimmung der Feinstruktur wurde ein 6,5 m-Gitter benutzt, das in der vierten 
Ordnung etwa 0,695 A.-E./mm besitzt. Die Linien 4 7Si;, — 4 ?P1),, 3, des Calciums 
gaben in vierter Ordnung des Gitters keinerlei Feinstruktur, die Halbwertsbreite 
betragt 0,03 A.-E. Danach ergibt sich der Kerndrehimpuls 1 = 0 wenigstens 
fiir das in tiberwiegender Menge anwesende Isotop Cay). Die analogen Ba I1-Linien 
sind unter den gleichen Bedingungen ebenfalls einfach, so daB also wohl auch hier 
'der Kernimpuls ziemlich sicher als Null anzunehmen ist. ~ Bei Thallium stimmt 
die Feinstruktur der Linie 6 ?P1,, — 7 281), recht gut mit Messungen von Back 
an der gleichen Linie tiberein. Eine von Jackson gefundene vierte Komponente 
wurde nicht beobachtet. Wie bei anderen Beobachtern erwies sich auch hier 
das relative Intensitatsverhaltnis der einzelnen Komponenten als stark von den 
Anregungsbedingungen abhangig. Bei der Linie 6 *P:), — 6 2Ds), ergeben sich 
zwei Komponenten gegeniiber den von Back beobachteten vier Komponenten. 
Die Linien 6 ?P3), — 6 ?Da)5 5), erwiesen sich in vierter und fiinfter Ordnung als 
einfach. Frerichs. 
T. L. de Bruin und, C. J. Bakker. Struktur und Zeemaneffekt des Neon- 
. funkenspektrums, Nell. ZS. f. Phys. 69, 19—35, 1931, Nr. 1/2. In Fort- 
setzung einer fritheren Untersuchung (Proc. Amsterdam 32, 515, 1929) wird eine 
Tabelle von 280 klassifizierten Ne II-Linien und ferner der Zeemaneffekt von 
40 Ne II-Linien mitgeteilt. Das Niveauschema mit der Grenze ?P wird durch 
einige Terme erganzt und die theoretisch méglichen Dublettsysteme mit den 
Grenzen 'D und +S gefunden. Alle Terme des 3 s-Elektrons haben normale g-Werte. 
Die berechneten anomalen g-Werte vomzwei Termen (2P, und 2S,) des 3 p-Elektrons 
folgen der g-Summenregel. Einige asymmetrische Zeemaneffekte sind beobachtet 
und durch den kleinen Abstand der feldlosen Termwerte erklart. v. Mathes. 


C. J. Bakker und T. L. de Bruin. Der Zeemaneffekt des Kryptonfunken- 
spektrums (KrI1). ZS. f. Phys. 69, 36—51, 1931, Nr. 1/2. Im Anschlu8 an eine 
friihere Untersuchung (Proc. Amsterdam 32, 565, 1929) werden die Zeemaneffekte 
von 90 Linien des Kr II-Spektrums mitgeteilt. Die Teilanalyse von Kichlu 
wird korrigiert und verschiedene neue Terme gefunden. Ferner wird gezeigt,. 
da die g-Summenregel erfiillt ist. v. Mathes. 


P. Zeeman, E. Back und S. Goudsmit. Zur Hyperfeinstruktur des Wismuts. 
ZS. f. Phys. 66, 1— 10, 1930, Nr. 1/2. Neuere Untersuchungen tiber die Hyperfein- 
struktur der Wismutbogenlinien und ihren Zeemaneffekt, welche die friiheren 
Ergebnisse erginzen und bestatigen. Bemerkungen iiber das Termschema des 
Wismuts. Intensitaten in den Hyperfeinmultipletts. ,,Verbotene“ Komponenten 
im Paschen-Back-Effekt der Hyperfeinstrukturen. Scheel. 


E. Back und J. Wulff. Nachtrag zu vorstehendem Aufsatz von E. Back, 
P. Zeeman und 8S. Goudsmit ,,Zur Hyperfeinstruktur des Wismuts. 
ZS. f. Phys. 66, 10—12, 1930, Nr. Te Scheel. 


8. Goudsmit und R. F. Bacher. Der Paschen-Back-Effekt der Hyperfein- | 
struktur. ZS. f. Phys. 66, 13—30, 1930, Nr. 1/2. Die Theorie des Paschen-Back- 
Effektes fiir gewdhnliche Multipletts wird erweitert zum Zweck ihrer Anwendung 
auf Hyperfeinstrukturen, welche von emem Kernmoment herriihren. Die Ergeb- 
nisse werden mit den Backschen Aufnahmen der Wismutlinien verglichen. | 


Scheel. 
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E. Back und J. Wulff. Der Zeemaneffekt der Hyperfeinstruktur von 
43775 A des Thalliums. ZS. f. Phys. 66, 31—48, 1930, Nr. 1/2. Der Zeeman- 
effekt dieser besonders einfachen Hyperfeinstruktur wird bei drei sehr verschiedenen 
Feldstarken experimentell festgestellt und das Ergebnis mit den nach der Theorie 
von Goudsmit und Bacher (siehe vorstehendes Referat) errechneten Lagen 
und Intensitaten der Zeemankomponenten verglichen. Es zeigt sich, daB die 
Theorie den in schwachen, mittleren und starken Feldern tatsachlich beobachteten 
Zeemaneffekt (Paschen-Back-Effekt) auf das genaueste wiedergibt. Insbesondere 
wird auch das Auftreten von solchen ,,verbotenen“ Zeemankomponenten, fiir 
welche die Theorie von Null merklich verschiedene Intensitaten errechnet, durch 
das Experiment voll bestiatigt; die beigegebenen (nicht retuschierten) Original- 
vergroBerungen machen dies ersichtlich. Scheel. 


H. Krefft. Wirkungen groBer Tonendichte auf das Bogenspektrum 
des Thalliums. Naturwissensch. 19, 269—270, 1931, Nr. 12. In der positiven 
Sdule einer Thallium-Edelgasentladung werden die typischen Erscheinungen 
hoher Ionendichte beobachtet: das Diffuswerden der hohen Serienglieder und das 
Auftreten von kontinuierlichen Spektren an den Seriengrenzen. HT. Kuhn. 


Stanistaw Mrozowski. Uber die Hyperfeinstruktur der Quecksilber- 
resonanzlinie 2537 A. I. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, 8. 464—503, Nr. 9/10. 


Vgl. diese Ber. S. 924. Scheel. 


R. Rieard. Sur les divers spectres d’étincelle du mercure. C. R. 192, 
618— 620, 1931, Nr. 10. Es werden im Gebiet von 4000 bis 2700 A.-E. mit einem 
Konkavgitter von 1,5m Radius die Quecksilberfunkenlinien bei Anregung mit 
elektrodenloser Entladung aufgenommen und eine. Anzahl neuer Linien des 
Hg Il-, Hg III- und Hg IV-Spektrums gefunden, die in einer Tabelle zusammen- 
gestellt werden. Im Hg I1-Spektrum gelingt die Einordnung von bisher noch nicht 
klassifizierten Linien durch Einfiihrung zweier neuer Terme, die auch mit den 
jimgst von Paschen und Naudé entdeckten Termen kombinieren. G. Mierdel. 


A. Unséld. Astrophysikalische Anwendung und Priifung der Quanten- 
theorie der natiirlichen Linienbreite. ZS. f. Astrophys. 2, 199—208, 
1931, Nr. 3. Zur experimentellen Priifung der Weisskopf-Wignerschen Theorie 


werden die Linienkonturen von H, bis Hy nach der Formel 


Irie CE? Wate 
= = wobei SS 
Bm? ct. 1?’ 4 Vig 


bestimmt, die Anzahl der zweiquantigen Wasserstoffatome iiber 1 cm? der Photo- 
sphare ist N,H = 5. 1015, f’ wird nach Slack ermittelt. Piese Konturen werden 
mit Beobachtungen am LEinsteinturm vom Sept./Okt. 1930 verglichen; die 
Trennung von Strahlungsdémpfung und Stéreffekte erfolgt durch Beobachtungen 
am Rande und in Sonnenmitte. Recht gute Ubereinstimmung ergibt sich bei Ha, 
die Breite dieser Linie ist die Folge der grofen Ubergangswahrscheinlichkeit ; 
bei Hyg ist die Ubereinstimmung nicht geniigend, da der Druckeffekt noch nicht 


yanz eliminiert; reine Strahlungsdampfung vielleicht bei Ubergiganten (7é a 
Die Theorie ist bestatigt, iiberholt sind folgende Arbeiten (4% S.f. Ph pe as, ‘| R 8 re 
$5 und 59, ab S. 367 Mitte). Anwendung der neuen Theorie aut ee f 

ind 32D — 42P ergibt Verbesserung friiherer Werte und die Zulassung “a ‘ | 


-eichender Naherung als Resonanzlinien. 
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L. B. Headrick and 0. S. Duffendack. Collisions of the second kind and 
their effect on the field in the positive column of a glow discharge 
in mixtures of the rare gases. Phys. Rev. (2) 37, 736—755, 1931, Nr. 6. 
[S. 1615. ] Briiche. 


Mlle Marie Kaezyiska. Luminescence retardée du bioxyde de carbone. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1931, S. 16—19, Nr>t. Vgl. diese Ber. S. 1038. Scheel. 


Viktor Weisskopf. Zur Theorie der Resonanzfluoreszenz. Ann. d. Phys. 
(5) 9, 23—66, 1931, Nr. 1. Die Methode zur Berechnung der Wechselwirkung 
zwischen Atom und Strahlung auf Grund der Diracschen Strahlungstheorie, 
die in der Arbeit von E. Wigner und V. Weisskopf (ZS. f. Phys. 63, 54—73, 
1931) beschrieben wurde, wird auf die Absorption und auf die Resonanzfluoreszenz 
angewendet. Hierdurch ist es méglich, die natiirliche Breite der Absorptionslinien, 
sowie die Polarisations- und Intensitatsverteilung der Resonanzstrahlung tiber 
die verschiedenen Frequenzen und Raumrichtungen zu berechnen. Es ergibt 
sich, daB das Resonanzlicht mit dem eingestrahlten Licht in der Frequenz genau 
tibereinstimmt, wenn man von auBeren St6rungen (Dopplereffekt usw.) absieht. 
Es wird unter anderem die Heisenbergsche Regel tiber die Polarisation des 
Resonanzlichtes sowie die Hanlesche Drehung der Polarisationsebene in schwachen 
Magnetfeldern behandelt und schlieBlich gezeigt, daB das Resonanzlicht, das von 
mehreren Atomen stammt, im allgemeinen interferenzfahig ist. Weisskopf. 


W. Herold und K.L. Wolf. Optische Untersuchungen am System 
Aldehyd—Alkohol. ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 165—193, 1931, Nr. 3. Die 
Aldehyde zeigen bei 34000 bis 35000 cm~! charakteristische Absorption, die der 
CO-Gruppe zukommt. Bei der Umsetzung von Aldehyd mit Alkohol verschwindet 
diese Absorptionsstelle, was darauf hinweist, daB das Endprodukt der Reaktion 
eine echte Valenzverbindung und keinen Anlagerungskomplex darstellt. An 
Hand des Lambert-Beerschen Gesetzes kann aus der Hohe der Absorptionskurve 
die jeweilige Aldehydkonzentration bestimmt werden. Auf Grund dieser Messungen 
ist es méglich, Aussagen tiber die bei der Reaktion auftretenden Zwischenprodukte 
zu machen. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird in Abhangigkeit von der Form 
des Kohlenwasserstoffrestes untersucht, sie nimmt ab mit wachsender Ab- 
schirmung der polaren Gruppen. Fuchs. 


A. K. Dutta and M.N. Saha. Absorption Spectra of Saturated Chlorides > 
of Multivalent Elements. Nature 127, 625—626, 1931, Nr. 3208. Verff. 
fanden, da8 dampfférmiges CCl,, SnCl,, TiCl,, SiCl, ahnlich wie NaCl ein konti- 
nuierliches Absorptionsspektrum besitzen, welches, bei einer langwelligen Grenze 
beginnend, sich in das Ultraviolett erstreckt. Die Versuche zeigten, da®B die 
Bildungswarme des Prezesses M + 4Cl = MCl, + Q mit der Frequenz der lang- 
welligen Absorptionsgrenze » folgendermafen zusammenhingt: Nhv = Q [4. 
Zur Erklarung wird angenommen, da8 durch die Wirkung des Lichtes eine 
Spaltung des CCl, in CCl, + Cl eintritt. Die Theorie wird fiir Haloide von 
n-wertigen Elementen erweitert und an Magnesium- und Aluminiumhaloid mit 
Erfolg gepriift. Bei HgCl, wurde keine Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden 


und Verff. nehmen mit Franck an, da® hier keine ionogene, sondern atomare 


Bindung vorliegt. Prieser. 


H. Sauer. Berichtigung zu meiner Arbeit ,,Die linienhafte Absorption — 
der Chromalaunkristalle“. Ann. d..Phys. (5) 9, 92,1931, Nr. 1. Korrektur — 


10. Anregung. 11. Absorption und Emission fliissiger und fester Substanzen 1665 


eines Rechenfehlers in der genannten Arbeit (siehe auch diese Ber. 10, 184, 1929) 
und neuere Messungen ergaben, da die (auch in das Referat eingegangene) Be- 
merkung in der Zusammenfassung: ,,die Halbwertsbreiten nehmen proportional 


T zu“ zu streichen ist. Kullat. 


W. Eitel und B.Lange. Lichtelektrisches Verfahren zur Aufnahme 
von Absorptionskurven gefarbter Giadser. Glastechn. Ber. 9, 211—216, 
1931; Nr. 4. 

W. Eitel und B. Lange. Lichtelektrische Messung der Durchlassigkeit 
und Farbenreinheit optischer Glaser. Glastechn. Ber. 9, 216—218, 1931, 
Nr. 4. Nach einer kurzen Beschreibung der alteren und der heute gebrauchlichen 
spektralphotometrischen Verfahren der Absorptionsmessung gehen die Verff. 
auf die Verwendung der neuen Sperrschicht-Photozelle bei Absorptionsmessungen 
ein. Die Photostréme dieser Zellen sind selbst bei geringen Beleuchtungsstarken 
im spektral zerlegten Licht auch bei kleinen Spaltbreiten noch mit empfindlichen 
Galvanometern zu messen. Besonders wertvoll ist die lineare Abhangigkeit 
zwischen Lichtintensitat und Photostrom (angegeben fiir einen Bereich von 
0,1 bis 40 Lux). Die spektrale Empfindlichkeitskurve einer Silberselenid-Photozelle 
zeigt groBe Ahnlichkeit mit der Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges. 
Mit Hilfe dieser Zellen gestaltet sich die Aufnahme einer Durchlassigkeitskurve 
sehr einfach. Fiir genauere Arbeiten wurde ein Monochromator von Schmidt 
und Haensch benutzt (spektrale Reinheit 1 bis 2my), als MeBinstrument ein 
Zernikegalvanometer (Empfindlichkeit 2.10—-!°Amp./mm bei 1,5m_ Skalen- 
abstand). Zwei Abbildungen der Apparatur sowie spektrale Durchlassigkeitskurven 
von Signal- und anderen Glasern sind der Arbeit beigegeben. Spiller. 


A. Faessler. R6ntgenemissionsspektrum und chemische Bindung. 
Versuche mit Sekundarstrahlen. Naturwissensch. 19, 307—308, 1931, 
Nr. 14. Substanzen auf der Antikathode einer Réntgenréhre erleiden durch das 
Bombardement mit Kathodenstrahlen chemische Umwandlungen. Verf. berichtet 
tuber den Einflu8 der chemischen Bindung auf das Réntgenemissionsspektrum 
nicht mit Kathodenstrahlanregung, sondern mit Rontgenstrahlanregung. Die 
Untersuchungen wurden mit einer eigens fiir diesen Zweck konstruierten,. licht- 
starken Sekundarstrahlréhre ausgefiihrt. Vorlaufige Messungen, die an den 
_Ka- und K-Linien des Schwefels in verschiedenen Verbindungen gemacht wurden, 
zeigen bereits, daB man mit Hilfe der Fluoreszenzerregung klare Ergebnisse 
erhalt, die nicht durch irgendwelche Umwandlungen im Verlauf der Belichtung 
durch thermische und elektrische Wirkungen getriibt sind. Es seien die folgenden 
Ergebnisse erwahnt: Die Wellenlangen betragen fiir freien Schwefel Ky: 
A = 5360,67X-E., Kos: A= 5363,50X-E.; fiir Sulfatschwefel Koq,:4= 5358,13 X-E., 
Kas: 4 = 5361,00 X-E. Es folgt eine Mitteilung tiber das f-Spektrum und ein 
Vergleich mit den Messungsergebnissen anderer Forscher, deren Einzelheiten, 


die auch auf benachbarte Elemente ausgedehnt werden, spiter veréffentlicht 
A. Burmester. 


werden sollen. 


Jean Becquerel et Louis Matout. Sur un nouvel effet magnéto-optique: 
suivant l’axe optique de certains cristaux 


ouvoir rotatoire 
4 des d’absorption sous l’action 


uniaxes dans le voisinage des ban 
d’un champ magnétique normal a cet axe. C. R. 192, nb he ate 
Nr. 16. Die neue Erscheinung zeigt sich an einachsigen cea f nes , 
die den Absorptionsbanden benachbart sind, wenn diese Banden ae Pb lare< 
netisches Feld zerlegt werden. Hin zur optischen Achse norroales 


5 
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plattchen, das in fliissigen Stickstoff eingetaucht ist und sich in einem transversalen 
Magnetfeld befindet, wirkt auf parallel zur Achse durchtretende Lichtstrahlen 
in der Nahe der Absorptionsbanden so ein, da® anstatt einer geradlinigen eine 
zirkulare Doppelbrechung auftritt, also ein Rotationsvermégen. Auer beim 
Xenotim, dessen Banden gegen ein magnetisches Feld besonders empfindlich 
sind, begegnet man demselben Effekt, wenn auch abgeschwacht, bei Banden 
des Tysonit und des Rubins. Das Rotationsvermégen richtet sich wesentlich 
nach der Orientierung der einfallenden Vibrationen und ist in allen Fallen unab- 
haingig vom Sinn des magnetischen Feldes. Die Rotationsdispersion in der Nahe 
der verschiedenen Banden oder derselben Bande bei wechselnder Orientierung 
des Polarisators zeigt mannigfaltigen Charakter; bald ist das Rotationsvermégen 
von demselben Sinn, bald von entgegengesetztem von der Gesamtheit der Banden- 
komponenten. Der Effekt ist oft sehr dissymmetrisch. Die Rotation ist von der 
gleichen GréBenordnung wie im Falle longitudinaler Felder. Sie riihrt nicht von 
einem Fehler in der Transversalitét des Feldes her, denn wenn der Magnet um 
einige Grade von der normalen Richtung abweicht, andert sich der Effekt kaum. 

Kauffmann. 
R. de Mallemann et P. Gabiano. Variation du pouvoir rotatoire mag- 
nétique spécifique dans le passage de 1’état liquide & l'état gazeux. 
C. R. 192, 487—489, 1931, Nr. 8. Aus dem magnetischen Rotationsvermégen [4]g 
eines Stoffes im gasférmigen Zustand und aus dem magnetischen Rotations- 
vermégen [4], desselben Stoffes im fliissigen Zustand wird das Verhiltnis 
[1]@/[4]_ berechnet und gezeigt, daB dieses Verhiltnis gleich dem Wert des Aus- 
druckes 9 n/n? + 2 ist, falls das Lorentzsche Gesetz fiir den Brechungsindex n 
der Flissigkeit streng gilt. Diese-Beziehung wird am Pentan, Hexan, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Athylchlorid und einigen 
anderen einfachen aliphatischen Halogenverbindungen nachgewiesen. Die Uberein- 
stimmung ist gut. Nur ist im allgemeinen das gemessene Verhaltnis ein klein 
wenig gréBer als der mit m berechnete Wert; beim Pentan z. B. ergibt sich das 
Verhialtnis zu 0,85 und der berechnete Wert zu 0,83. Die Befunde ermdéglichen 
die Annahme, daB der mittlere Effekt des intermolekularen Feldes angendhert 
durch den Faktor 1/; (n? + 2) dargestellt werden kann. Diese Uberlegungen 
beziehen sich nur auf die Phinomene erster Ordnung, also nur auf die atomistische 
und nicht auf diejenigen héherer Ordnung, welche wesentlich von der Molekiil- 
struktur abhangen. Kauffmann. 


Newell 8S. Gingrich. Doubie Crystal Analysis of Scattered X-rays. 
Phys. Rev. (2) 86, 364— 365, 1930, Nr. 2. Zur genauen Bestimmung der Compton- 
verschiebung werden Streuversuche an Graphit mit Streuwinkeln zwischen 
153 und 175° vorgenommen. Die gestreuten Wellenlangen werden an zwei Calcit- 
kristallen reflektiert und gelangen in eine mit Methylbromid gefiillte Ionisations- 
kammer. Es werden fiinf Aufnahmen mit der MoK a,-Linie gemacht und eine 
Verschiebung von dd = 0,04721 + 0,00003 A beobachtet. Fir h/me wird der 
Wert 0,02424 + 0,00004 A gefunden. Dadieu. 


G. E. M. Jauncey and G. G. Harvey. The scattering of unpolarized x-rays 
Phys. Rev. (2) 87, 698—711, 1931, Nr. 6. Unpolarisierte Roéntgenstrahlen die 
aus einer Réhre bei 90 bis 125 kV austreten und durch Aluminium und Rane 
gefiltert werden, wurden an Paraffin unter Winkeln von 75°, 979 30’ und 120° 
gestreut. Die Intensitat der gestreuten Strahlen wurde durch die Tonisation 
gemessen, die in einer Luftkammer, welche erstens mit Methyljodid und zweitens 
mit Athylbromid gesattigt war, erzeugt wurde. Hierbei ist es notwendig, daB die 
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Temperatur der Ionisationskammer und die Spannung an der Réntgenréhre 
wahrend der Dauer eines Experiments konstant gehalten werden. Die Resultate 
werden ausgedriickt durch die Gré8e der Tonisationsstréme, die bei den Streu- 
winkeln von 97° 30’ und 120° erzeugt werden im Vergleich zu dem Strom, der 
bei dem Winkel von 75° gemessen wurde. Die in den Primarstrahlen vorhandenen 
Wellenlangen wurden durch Absorptionsmessungen mittels Aluminiumfolien 
verschiedener Dicke bestimmt, wobei man dieselbe Ionisationskammer wie bei 
den Streustrahlmessungen benutzt. Die auf diese Weise erhaltene Absorptions- 
kurve besteht aus zwei Exponentialkurven, welche zwei Wellenlangen entsprechen, 
von denen die Intensitat der kiirzeren viel gré8er ist als die der langeren Wellen- 
lange. Aus diesen Wellenlangen und ihren relativen Intensitaten wurden unter 
Berticksichtigung der Absorptionsinderung in der Ionisationskammer infolge 
der Comptonschen Wellenlangenveraénderung die theoretischen Werte fiir die 
oben genannten GréBen der Ionisationsstrome berechnet unter Anwendung 
erstens der Diracschen Streuformel und zweitens der Comptonschen Formel. 
Die Ubereinstimmung der nach der Diracschen Formel berechneten Werte mit 
den experimentellen Ergebnissen war ausgezeichnet. Mit Methyljodid in der . 
Kammer betrugen die Wellenlangen 0,205 und 0,39 A; mit Athylbromid in der 
Kammer waren die Wellenlangen 0,26 und 0,47 (Ae Einige Figuren, Tabellen 
und graphische Darstellungen erganzen die Arbeit. A. Burmester. 


Alexander Rusterholz. Die Streuung von Roéntgenstrahlen an Metallen. 
Helv. Phys. Acta 4, 68—121, 1931, Nr. 2. [S. 1586.] Burmester. 


Leslie E. Howlett. The Raman effect and chemical bonds in certain 
organic liquids. Canad. Journ. Res. 4, 79—91, 1931, Nr. 2. Es werden die 
Ramanspektren fiir folgende Substanzen mitgeteilt: Glykol[HO .H,C.CH,.OH] 
Av = 860 (st), 960, 1040, 1070, 1090, 1280, 1460 (st), 2880 (st), 2940 (st). Glykol- 
methylather [HO.H,C.CH,.O.CH;] Av = 830 (st), 870, 950, 1460 (st), 
2830 (st), 2890 (st), 2940 (st), 2990(?7). Glykolathylather [HO.H,C.CH,O 
. C,H;] 4v = 350, 430, 520, 820 (st), 880, 1030, 1070, 1130, 1280 (st), 1460 (st), 
2880 (st), 2940 (st), 2990. Glykolpropylather [HO.H,C.CH,.0O.(C;H,] 
Av = 310, 830 (st), 880, 950, 1030, 1130 (7), 1290 (st), 1460 (st), 2870 (st), 2900 
bis 2990 (st). Glykolchlorhydrin [HO .H,C.CH,Cl] 4» = 660 (st), 720, 850, 
930, 1030, 1120, 1460 (st), 2960 (st), 3020 (?). Ferner wurden bearbeitet: Dichlor- 
athan, Aceto-, Propio-, Butyronitril, Benzylnitril und Benzylalkohol, Substanzen, 
die schon von anderer Seite mehrfach untersucht worden sind. Eine Diskussion 
dieser Ergebnisse ist angeschlossen. K. W. F. Kohlrausch. 


J. Rekveld. Uber die Frequenzabhangigkeit der Ramanschen Streu- 
strahlung. ZS. f. Phys. 68, 543—549, 1931, Nr. 7/8. Es wird das Verhaltnis 
zwischen der Energie der Erregerlinie und der verschoben gestreuten Strahlung 
untersucht fiir einen Fall, bei dem eine Absorptionsfrequenz der betreffenden 
Substanz hinreichend nahe den Erregerlinien liegt. Es wird an Methylalkohol 
beobachtet, der nach Henri eine bei 2200 A liegende und der C—H-Bindung 
zuzuschreibende Absorptionsstelle besitzt. Fiir die zur selben. Bindung Seis 
Ramanlinie mit der Verschiebung 47 = 2832 cm~* wurden Hata ae 
verhaltnis V = Hp /Eyg von erregter und anregender Linie je nach der Well 
lange der letzteren die folgenden Werte gefunden: 

Aug = 2537 2652 2894 2967 3022 3126 

ae liis 0. 10,0 3,4 2.6 2,4 2,0 

105* 
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Die letzten drei Werte entsprechen dem, was zu erwarten ist, wenn die Intensitat 
mit (» + Av)* proportional ist; die ersten Werte zeigen starke Abweichungen, 
da sich hier bereits der Hinflu8 der Resonanznenner in der Kramers-Heisen- 
bergschen Dispersionsformel bemerkbar macht, wonach die Intensitét mit 
(vy + Av)*/v2 — v2 proportional verlauft, wobei »q die Absorptionsfrequenz 
bedeutet. Aus den Beobachtungen 148t sich mit Hilfe letzterer Beziehung vq 
zu 43900 em-1 ~ 2280 A berechnen, gegeniiber dem von Henri angegebenen 
Wert 2200 A. Das Ansteigen der Linienintensitat findet hier bei derjenigen Linie 
statt, welche zur selben Bindung gehért wie die Absorptionsstelle. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Marja Janina Ney. Uber den Einflu8 der Temperatur auf das Raman- 
spektrum des Quarzes. ZS. f. Phys. 68, 554—558, 1931, Nr. 7/8. Es wird 
das Ramanspektrum des Quarzes bei 18 und bei 500° aufgenommen und beziiglich 
des Einflusses der Temperatur auf 1. die Scharfe, 2. die Lage, 3. die relative 
Intensitat der verschoben gestreuten Linien untersucht. Es wird gefunden: 
1. Die Linien werden bei héherer Temperatur verwaschen. 2. Die Verschiebung 
ist bei héherer Temperatur geringer, und zwar prozentual um so mehr, je kleiner 
die Verschiebung ist. 3. Die relative Intensitat wird zugunsten der Linien mit 
kleiner Verschiebung geandert. K. W. F. Kohlrausch. 


B. Trumpy. Ramaneffekt und Konstitution der Molekiile. IV. ZS. f. 
Phys. 68, 675 —682, 1931, Nr. 9/10. Es werden Messungen am Ramanspektrum 
von SiBr,, PCl;, PBr, mitgeteilt; fiir SiBr, wird gefunden 4v = 90 (3), 137 (3), 
249 (4), 487 (1b). Die Angaben fiir die beiden anderen Substanzen stimmen im 
wesentlichen tiberein mit denen von Daure und Bhagavantam. Ebenso wie 
bei Bhagavantam werden die Trihalogenide mit den Dennisonschen Formeln 
berechnet mit ungefihr dem gleichen Ergebnis. Ferner werden Gemische 
SiCl, + SiBr, untersucht, ohne da& durch Auftreten neuer Linien Anhaltspunkte 
fiir die Bildung von Mischmolekiilen gefunden wurden. Dagegen ist dies der Fall 
bei Mischungen von PCl, + PBrs, in denen auf die Bildung der Mischmolekiile 
PCl,Br und PCIBr, geschlossen wird. K. W. F. Kohlrausch. 


Frank Matossi und Hubert Aderhold. Der Ramaneffekt einiger Schwefel- 
verbindungen. ZS. f. Phys. 68, 683 —695, 193], Nr. 9/10. Es werden die Raman- 
' spektren der folgenden Substanzen untersucht: Schwefelchloriir 8,Cl,, Schwefel- 
dioxyd SO,, Schwefelkohlenstoff CS,, Thionylchlorid SOCl,, Sulfurylehlorid 
SO,Cl,, Monochlorschwefelsiure 8 O,C10 H, Dimethylsulfit OS (OCHs)., Diathyl- 
sulfit OS (OC,H;),, Dimethylsulfid (CH ),8, Diathylsulfid (C,H;).8, Methyl- 
athylsulfid CH,;.S.C,H, sowie kristalliner Schwefel. Aus den beobachteten 
Frequenzen werden Schliisse auf die Struktur von S.Cl, und SOCI, gezogen; an 
diesen Beispielen wird ferner das von Mecke bevorzugte Valenzkraftmodell 


und die von ihm eingefiihrten Begriffe Valenz und Deformationsschwingung 
diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Brunetti e Z. Ollano. L’effetto Raman nell’aqua pura e in alcune 
soluzioni. Lincei Rend. (6) 12, 522 —529, 1930, Nr. 10. Die in reinem Wasser 
gefundenen Frequenzen Ay = 3225, 3469, 3589, 6642 (?) werden beziiglich 
ihres Verhaltens in wasserigen Lésungen studiert und in bezug auf Depolymeri- 
sierung und die Hantzschsche Saduretheorie diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


F. Rasettii Raman Spectra of Crystals. Nature 127, 626 — 627, 1931, 
Nr. 3208. Es werden Ramanaufnahmen an Kristallen durchgefiihrt, wobei als 
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Erregerlinie die ultraviolette Hg-Linie 4 = 2537 dient. In NaCl, in dem bisher 
noch keine Linien gefunden werden konnten, ergab. sich ein kontinuierliches 
Band mit scharfen Begrenzungen bei 165 und 365 cm—! und einer aufgesetzten 
Linie bei 235 em—!. Flu8spat CaF, ergab eine Linie bei 321,5 em—1, sowie Linien 
mit ungewohnlich groBen Verschiebungen von Ay = 7256, 7273, 7285, 7298 em-}. 
Kalkspat CaCO, ergab auf er den bereits bekannten Linien Verschiebungen 
mit Ay = 7270, 7345, 7395, 7456 em—?; die Existenz dieser Linien wurde durch 
mehrfache Kontroliversuche gesichert. Als Erklarung scheinen nur Elektronen- 
lbergange in Frage zu kommen. In Eis, Quarz, Steinsalz, Gips, Aragonit, Baryt 
konnten keine derartig groBen Verschiebungen beobachtet werden. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Harold €. Urey and Charles A. Bradley, Jr. Raman Spectra of Silico- 
Chloroform. Phys. Rev. (2) 37, 843, 1931, Nr. 7. Es wurde das Ramanspektrum 
von SiHCl im fliissigen Zustand (eingefiillt in ein unversilbertes mit fliissigem 
Ammoniak beschicktes DewargefaB) bestimmt; es wurden folgende Ramanlinien 
gefunden: Ay = 179(st), 250 (st), 489 (s.st), 587 (st, diff), 799 (st, diff), 
2258 (st, diff). Die héchste dieser Frequenzen entspricht der Valenzschwingung 
Si <> H; die riicktreibende Kraft mu8 dabei offenbar wesentlich geringer sein 
als z. B. bei C <> H in Chloroform. K. W. FP. Kohlrausch. 


H. Hulubei et Mile Y.Cauchois. Dispositif simple et lumineux pour 
Vétude de l’effet Raman. C. R. 192, 935—937, 1931, Nr. 16. Es wird eine 
Abanderung der Beleuchtungsanordnung fiir Ramanversuche beschrieben, die 
eine gute Lichtausbeute gewahrleistet. 10cm* Toluol geben z. B. mit einem 
Spektrographen der Lichtstaérke F/5 und Spaltbreite 0,02 mm im empfindlichen 
Teil der Platte in 15 Minuten ein gutes Spektrum. kK. W. F. Kohlrausch. 


J. Weiler. Die Intensitatsverteilung in den Rayleighlinienorganischer 
Flissigkeiten. ZS. f. Phys. 68, '782—795, 1931, Nr. 11/12. Es wird die Inten- 
sitatsverteilung in den unverschoben gestreuten Grundlinien organischer Fliissig- 
keiten bestimmt. Die Verbreiterung der Grundlinie geht parallel mit der optischen 
Anisotropie; sie nimmt ab in der Reihenfolge Benzol—Cyclohexen — Cyclohexan 
—Cyclopentan. In Benzol wurde die Verbreiterung unabhangig gefunden von 
der eingestrahlten Frequenz; sie wachst in der Reihenfolge 2 = 5461, 4358, 4047 A. 
Die Form der Intensitatsverteilungskurven kann nicht durch die unaufgelésten 
Rotations-Ramanlinien, fiir deren Intensitat der Boltzmannsche Gewichtsfaktor 
der Anfangsniveaus maSgebend ist, erklart werden. Die Linienmitte ist durch eine 
Intensitatsspitze charakterisiert. Fiir geringer anisotrope Fliissigkeiten rickt 
die Verbreiterung um einen annadhernd konstanten Betrag Zur Linienmitte. Es 
wird die Méglichkeit einer StoBverbreiterung der Rotations-Ramanlinie, sowie 
die’ Aufnahme bzw. Abnahme von kinetischer Energie von bzw. an die Nachbar- 
_molekiile beim Streuvorgang diskutiert. Die von Gross in unmittelbarer N ihe 
der primaren Frequenz beobachteten Streulinien konnen nicht mit fe ree 
untersuchten gréBeren Werten der Verschiebung in _bapepeotergeshe i a 
W. Hanle. Uber. eine Anomalie bei der Polarisation der Raman- 
strahlung. Naturwissensch. 19, 375, 1931, Nr. 18. Zur ee ery 
spektrums wird zirkular polarisiertes Licht verwendet; dabei ergil get 
; i i i leichen Sinn zirkular 
merkwiirdige Resultat, daB ein Teil der Ramanlinien tm glei se Rs 
olarisiert ist wie das Erregerlicht, ein ‘Teil unpolarisiert, ein Tei en gegengeset 
Rr i inien des Chloroforms CHCl, die Linien 
polarisiert ist. Z. B. sind von den Ramailinien de Dns, tie ania 
Av = 366, 668, 3025 gleichsinnig, die Linies Av = 2683, entgeg 


1670 6. Optik 


zirkular polarisiert. Es scheint, als ob in symmetrischen Molekiilen wie CCl, die 
entgegengesetzte Polarisation am starksten hervortritt. Eine Erklarung fiir diesen 
Befund kann vorléufig nicht gegeben werden. kK. W. F. Kohlrausch. 


D. Rozdestvenskij. Sur la force dissolvante des spectroscopes. Bull. 
Leningrad (7) 1930, 8. 425—436, Nr. 5 (russisch). Al. Hbert. 


Arthur John Allmand and Reginald George Franklin. The Photochemical 
Reaction between Oxygen and Hydrogen Chloride. Journ. chem. 
soc. 1930, S. 2073—2092, Sept. Die photochemische Oxydation von in Wasser 
geléstem Chlorwasserstoff wird untersucht: 4 HCl + O, = 2 Cl, + 2H,O. Diese 
Reaktion findet bei Bestrahlung mit Licht der Wellenlangen 254 bis 365 my statt. 
Als Reaktionsgefa8 diente ein QuarzgefaB, als Belichtungsquelle eine Quecksilber- 
lampe. Zunachst wurden konzentrierte HCl-Lésungen (5 bis 11 n) bestrahlt. 
Bei 4 = 260 mp betragt die Quantenausbeute 0,2; sie fallt rasch ab nach langeren 
Wellen zu. Die gebildete Chlorkonzentration ist begrenzt durch Entstehung 
eines Gleichgewichtes. Ultraviolettes Licht kann also sowohl Chlor bilden als auch 
Chlor zum Verschwinden bringen. Sichtbares Licht kann nur Chlor zu Chlor- 
wasserstoff zuriickbilden. Die Chlorkonzentration im Gleichgewichtszustand 
ist um so kleiner, je geringer die HCl-Konzentration ist. Zur Deutung des Reak- 
tionsmechanismus werden verschiedene Schemata, die entsprechend thermo- 
chemischen Betrachtungen méglich erscheinen, diskutiert.. Von den Verff. wird 
nach den Versuchsergebnissen folgendes Schema als wahrscheinlichstes gehalten: 
HCl + hy—> HCl (aktiviert), HCl akt. + O, + HCl—> Cl, + H,O + O 
— 74,3 cal, 2 HCl + O—> H,0 + Cl Die Oxydation von gasférmigem 
Chlorwasserstoff findet ebenfalls langsam bei Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht statt. Sie verlauft vollstandig im Sonnenlicht, wird sensibilisiert durch 
Chlor und verzégert durch Wasserdampf. Es wird angenommen, da8 diese 
Reaktionen sich in einer diinnen Fliissigkeitsschicht an den Wanden der Reaktions- 
gefaBe abspielen. Eine Bestrahlung von Chlor und Wasserdampf mit der Hg- 
Lampe ergab nach 19 Stunden Belichtungsdauer keine Spur von HCl. Mezdinger. 


EK. C. Jensen and A. P. H. Trivelli, Determinations on the size-frequency 
distribution of residual (undevelopable) grains of a photographic 
emulsion. Journ. Franklin Inst. 211, 489—494, 1931, Nr. 4. Die Formel von 
Loveland fiir die Korngré®enverteilung in einer Emulsion y= A.e—K(mz—e)? 
wird auf die Korngr68enverteilung der zuriickbleibenden, nicht entwickelbaren 
Korner nach verschiedenen Belichtungen einer Bromsilber-Gelatineschicht an- 
gewandt. Die Formel gibt auch diese Verhaltnisse gut wieder. Der Faktor K ergibt 
sich fiir verschiedene Belichtungen nicht als konstant. Er steigt mit wachsender 
Belichtung zunichst an bis zu einem Maximum und fallt dann wieder ab. 
Meidinger. 
E. C. C. Baly. Photosynthesis. From the Smithson. Rep. for 1929, S. 237—244, 
1930. Verf. behauptet, nachgewiesen zu haben, da®B eine wasserige Losung von 
Kohlenséure bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht Kohlenhydrate und Sauer- 
stoff, etwa entsprechend dem Gleichgewicht: 6 H,CO; — C,H,,0, + 6 O, 
bildet. Beim Hinstellen der Bestrahlung verschwinden sehr schnell die Kohlen- 
hydrate. Die Ausbeute soll erheblich wachsen, wenn gewisse Metallhydroxyde 
(Aluminiumearbonat, Zn- oder Mg-Carbonat) in der Kohlensaurelésung bei der 
Bestrahlung suspendiert sind. Werden gefairbt Carbonate (z. B. N i-Carbonat) 
verwandt, so soll sich auch im sichtbaren Licht die Kohlensaure zu Hydraten 
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kondensieren. In den Reaktionsprodukten werden Glucose und Fructose vermutet. 
Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, da die Ergebnisse nicht auf Ver- 
unreinigungen zuriickzufiihren sind. Meidinger. 


M. J. Druyvesteyn und N. Warmoltz. Photometrie des Neonglimmlichtes. 
ZS. f. Phys. 68, 378—394, 1931, Nr. 5/6. Verff. untersuchen die Helligkeit von 
Neonglimmlampen in Abhangigkeit von Kathodenfall und Gasdruck. Uber die 
Form der Glimmlampen ist leider nichts Naheres angegeben. Jedenfalls handelt — 
es sich um Lampen, bei denen lediglich das negative Glimmlicht als Lichtquelle 
wirkt und eine positive Saéule nicht vorhanden ist. Der Kathodenfall wurde durch 
Verwendung von Cs,0-Kathoden bis unter 37 Volt verringert. Verff. erhalten 
das interessante Ergebnis, daB, solange der Kathodenfall kleiner als 285 Volt 
ist, die Lichtstaérke vom Kathodenfall vollkommen unabhangig und der Strom- 
starke proportional ist. Vom Gasdruck ist sie ziemlich unabhangig und betragt 
im Mittel senkrecht zur Kathode 15 internationale Kerzen fiir 1 Amp. Auch der 
Einflu8 eines Ar-Zusatzes, das Verhalten einer Ne-He-Mischung und die Ab- 
hangigkeit der Intensitat von dem mit der Kathode gebildeten Austrittswinkel 
wurde bestimmt. Die MeBergebnisse werden gréRtenteils durch die Annahme 
-erklart, daB das Glimmlicht hauptsachlich durch die Anregung von Ne-Atomen 
durch verhiltnismaBig langsame Elektronen mit einer Geschwindigkeit von 
ungefahr 25 Volt entsteht. Giintherschulze. 


Charles T. Knipp. Relative intensities of the magnetic and electro- 
static illumination components in the electrodeless discharge. 
Phys. Rev. (2) 37, 756—759, 1931, Nr. 6. Aus neueren Theorien folgt, da8 ein 
betrachtlicher Teil des Leuchtens elektrodenloser Entladungen vom elektro- 
statischen Felde herriihrt. Zur Priifung dieser Frage wurde ein EntladungsgefaB 
hergestellt, in dem sich Hindernisse befanden, von denen jede der beiden Ent- 
ladungsarten einen Schatten entwerfen sollte. Es wurden fiir beide Entladungen 
deutliche Schatten erhalten, wenn sie getrennt zur Wirkung gebracht wurden. 
Wenn das Magnetfeld iiberwog und die Ringentladung voll ausgebildet war, 
-zeigten sich keine Schatten, die von elektrostatischen Ladungen herrtihrten 
und umgekehrt, was durch Photographien belegt wurde. Die Intensitéten der 
beiden Helligkeiten verhielten sich nach der Belichtungszeit wie 1 : 50. Die Photo- 
graphien stiitzen die Rechnungen von J. J. Thomson. Um eine intensive Ring- 
-entladung zu bilden, sind nur wenige Windungen der Erregerspule notig. Die 
Wegrichtung der Ladungstrager der Ringentladung lag in der a etek 
Helligkeit war sehr groB. Die Belichtungsdauer betrug nur 6 bis 8 sec. Die ele oa 
‘statische Entladung la8t sich entweder durch auBere Elektroden oder dure 
ein langes Solenoid hervorrufen. Die Wegrichtung der Ladungstrager lag in ania, 
Falle in der Achse des Solenoids. Das Licht war sehr schwach und purpurrot. 
Eine Aufnahme dauerte 2 bis 3 Minuten. Da8 die elektrostatische a 
bei der Ringentladung nicht sichtbar war, kann daran liegen, dal ee ees 
gréBeren Helligkeit der letzteren iiberstrahlt wurde. Giintherse . 


.K. Johnson. Sources of illumination for ultra-violet microscopy. 
Erie Phys. Soc. 48, 127—136, 1931, Nr. 2 (Nr. 237). Aus der ee ee 
geht hervor, daB ein Lichtbogen zwischen. Cadmiumelektroden = e See 
mit einem Quarzmonochromator bei einer W ellenlange von 27 pod Sect 
Lichtquelle fiir die Ultraviolettmikroskopie ist. funige Abbildunge Spiller. 
nungen zeigen Einzelheiten der verwendeton Apparatur. 
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Janet H. Clark. The zine sulphide method of measuring ultraviolet 
radiation and the results of three year’s observations on Baltimore 
sunshine. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 240—247, 1931, Nr. 4. Vom Verf. wurde 
in Baltimore tiber einen Zeitraum von 3 Jahren die Ultraviolettstrahlung der 
Sonne mit Hilfe der Zinksulfidmethode gemessen. Die Schwarzung des Zink- 
sulfids erfolgt durch Strahlung, deren Wellenlange ktirzer als 350 my ist. Durch 
ein Filter konnte ein Wellenlangenbereich von 313 bis 289 my ausgeblendet 
werden. Es zeigte sich, da die Energie der Dornostrahlung bei direkter Sonne 
und zur Mittagszeit im Dezember zu der im Juli sich verhalt wie 1: 12; bei der 
Himmelstrahlung wurde ein Verhaltnis 1:7 gefunden. Spiller. 


H. E. Roaf. Colour Vision. Nature 126, 825—826, 1930, Nr. 3186. Bei ver- 
schiedenen Versuchen iiber das Farbunterscheidungsvermégen von Farbenblinden 
findet Verf. einen Widerspruch mit der Young-Helmholtzschen Theorie. 
Zur Erklarung des Farbensehens nimmt er deshalb folgende drei Rezeptoren an: 
einen, welcher durch das ganze Spektrum gereizt wird, einen zweiten, welcher 
durch einen vom Rot bis 490 my reichenden Teil des Spektrums gereizt wird und 
einen dritten, welcher durch Wellenlangen von Rot bis 580 my gereizt wird. 
Verf. halt fiir wahrscheinlich, da& die verschiedenen Gebiete der Rezeptoren 
‘durch Farbfilter vor den Rezeptoren hervorgerufen werden, welche analog den 
gefarbten Kiigelchen sind, die vor den Zapfchen in den Augen verschiedener 
Tiere gefunden wurden. Frieser. 


A. Herig. Hand und Auge. ZS. f. techn. Phys. 12, 227 — 228, 1931, Nr. 4. Scheel. 
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John Q. Stewart. The Physics of a Star. Proc. Amer. Phil. Soc. 69, 419— 432, 
1930, Nr. 7. Kine allgemeinverstindlich gehaltene Plauderei iiber das Thema: 
»Sternphysik“, in der nur die Probleme der allgemeinen und selektiven Opazitat 


eine etwas eingehendere Behandlung erfahren, ohne indessen neue Ergebnisse 
zu bieten. Sticker. 


Report on the Astrophysical Observatory and the Division of - 
Radiation and Organisms for the Year Ended June 30, 1930. S.-A. 
Smithson. Rep. for 1930, 8. 103—122, Washington 1930. Scheel. 


J. Stobbe. Die Photographie schwacher Flachenhelligkeiten ver- 
schiedener Farbe. ZS. f. Astrophys. 2, 182—198, 1931, Nr. 3. Vorliegende 
Untersuchung liefert Unterlagen fiir die Photographie, von dunklen Nebeln. 
Es wird die Schwarzung bestimmt von verschiedenen Platten bei einer Optik 1:5 
fiir die Spektralgebiete von 385 bis 720 mt durch eine beleuchtete, dem bloBen- 
Auge eben noch wahrnehmbare Flache von 2° Durchmesser. Die Tabellen geben 
Aufschlu8 tiber die Schwarzung bei verschiedenen Belichtungszeiten, iiber die 
Belichtungszeiten fiir konstante Schwarzung von 0,05 m; in den Abbildungen 
werden die Kurven der relativen Empfindlichkeiten bei Anderung der Wellenlainge 
und Konstanz der Schwirzung und Belichtungszeit, ferner zur Erméglichung 
des Ubergangs zu schwicheren Schwirzungen die Schwarzungskurven in Ab- 
hangigkeit von log i, sowie Anderung des Kontrastfaktors dargestellt. Als End- 
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ergebnis folgt die Tabelle der Belichtungszeiten bei der mindest notwendigen 
Schwarzung verschiedener Spektralgebiete und geeignetster Platte. In der An- 
wendung wird fiir den Baxendellnebel mit einem Spiegel 1 : 3 die Mindestbelichtung 
zu 47 Stunden angegeben. Allgemein ist im ungiinstigsten Falle bei der Aufnahme 
von Flachenhelligkeiten im Schwellenwert der Augempfindlichkeit mit einer 
Optik 1 : 1,25 eine Belichtung von 90 Stunden notwendig. Weiter werden Hinweise 
gegeben tiber die giinstigste Optik, iiber Schleierbildung und Abhaltung von 
Feuchtigkeit. Sdittele. 


George E. Hale. The spectrohelioscope and its work. Part Il. The 
motions of the hydrogen floceuli near sun-spots. Astrophys. Journ. 
“1, 73—101, 1930, Nr. 2. Es werden die mit dem in einer fritheren Arbeit aus- 
fiihrlich beschriebenen Spektrohelioskop erhaltenen Ergebnisse an Hand einer 
Reihe von Kinzelbeobachtungen mit beigefiigten Skizzen mitgeteilt. Die Be- 
stimmung der Radialgeschwindigkeiten gibt aufsteigenden Wasserstoff aus hellen 
Flocken der Fleckenumgebung, der sich in einer Kurve dem Fleck nahert und mit 
groBer Geschwindigkeit absteigt, das Ende bildet meist ein dunkler Fleck innerhalb 
des Hofes. Die komplexe Struktur tritt bei den Skizzen der bipolaren Gruppen 
hervor und es zeigen sich die Vorteile des Instruments gegentiber den gleichzeitigen 
-Aufnahmen mit Hilfe eines Spektroheliographen, die wohl zur Untersuchung 
des Kraftfeldverlaufs geeignet sind, aber keinen Aufschlu8 iiber die Radial- 
geschwindigkeiten geben. Die gleichen Vorteile treten auch bei den Skizzen der 
fleckennahen Protuberanzen auf, die Unterbrechungen bei Spektroheliogrammen 
sind auf die starken GeschwindigkeitSanderungen zuriickzufiihren. Sdttele. 


A. Unséld. Astrophysikalische Anwendung und Priifung der Quanten- 
theorie der nattirlichen Linienbreite. ZS. f. Astrophys. 2, 199—208, 
1931, Nr. 3. [S:.1663.] Sdttele. 


M. Minnaert und G. F. W. Mulders. Dopplereffekt und Dampfung bei den 
Fraunhoferschen Linien. ZS. f. Astrophys. 2, 165—181, 1931, Nr. 3. Der 
nach Utrechter Beobachtungen aufgezeichnete Verlauf der Kurven der Total- 
intensitét an Fraunhoferschen Linien als Funktion der Anzahl Resonatoren 
wird anschlieBend an Schiitz theoretisch ermittelt. Das Voigtsche Intgral 
des Absorptionskoeffizienten wird naherungsweise ausgefiihrt. Fir die Total- 
intensitat werden das einfache Exponentialgesetz und die Gesetze von Schuster 
und Eddington benutzt. Ubereinstimmung ist im blauen und griinen Teil 
besonders fiir das mittlere Kurvenstiick ausgezeichnet (hauptsachliche Doppler- 
verbreiterung). Es folgt, daB bis zu den Rowlandintensitaten 5 die Doppler- 
verbreiterung die Hauptrolle spielt und erst ab 6 das Dampfungsprofil eintritt. 
Die Dampfungskonstante ist zehnmal gréBer als die klassische. Nach dem Vorgang 
yon Weisskopf und Wigner wird die Strahlungsdémpfung fiir die héhere 
Strahlungsdichte der Sonne ermittelt; fiir die Komponenten eines Multipletts 
ist sie dieselbe. Die Formel wird auf die Mg-Linien / 5167 und 3829 angewandt 


t 4,52- bzw. 2,9mal den klassischen Wert. In der Diskussion der Hichkurven 
fung gelten und da die 


und fiir 
Sdttele. 


und gib 1 
wird bemerkt, daB sie fiir einen mittleren Wert der Damp ; 
mittelstarken Linien Abhangigkeit von der Dampfungskonstanten zeigen 


den Verlauf der Kurven charakteristisch sind. 


A. Unsild. Konvektion in der Sonnenatmosphiare. IT. ee anh 
dynamik der Sonnenflecke. ZS. f. Astrophys. 2, naa gs une 
AnschlieBend an die friihere Arbeit iibor Thermodynamik der onvek 
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(ZS. f. Astrophys. 1, 138, 1930) entwickelt Verf. eine Fleckentheorie unter der 
Annahme, daB die Sonnenatmosphire vorwiegend aus Wasserstoff besteht und 
aus einer ungefahren Kenntnis des Absorptionskoeffizienten. In Abbildungen 
wird die Entropie des dissoziierenden Wasserstoffs bei verschiedenen Temperaturen 
als Funktion des Druckes dargestellt, in dieses System von Isothermen ist der 
thermodynamische Weg , Atmospharenkurve“ fiir P, 7, S bei Strahlungsgleich- 
gewicht nach P = (g/k) und 74 = T (1 + 8/2, 7) eingezeichnet. Das Diagramm 
ergibt die Minimaltemperatur des Fleckes zu 3720°, die Entstehung der Gasmasse 
ist an der AuBeren Grenze der Konvektionszone; damit ergibt sich die maximale 
Abkiithlung zu 1400°K. Der Einflu8 des Absorptionskoeffizienten ist gering. 
Die Haufigkeit des maximalen Wertes deutet Verf. durch die Vorzugswirbelbildung 
an der Grenze verschieden rasch bewegter Mittel. Die Auffassung von Bjerknes 
(Wirbel rund um die Sonne) wird nicht geteilt, die Flecken werden mit terrestrischen 
Windhosen verglichen. Sdttele. 


R. van der Riet Woolley. A study of the widths of the lines in the Bband, 
due to atmospheric oxygen, in the solar spectrum. Astrophys. Journ. 
73, 185—193, 1931, Nr. 3. Die relativen Breiten von 28 Linien der B-Bande 
des Sonnenspektrums werden am Mt. Wilson-Teleskop ausgemessen und fur die 
Intensitaten °/,, und 3/, mitgeteilt. Die Anderungen dieser Breiten mit der 
Zenitdistanz benutzt Verf., um die Beziehung zwischen Linienbreite und Anzahl 
der Atome zu ermitteln, letztere ist proportional der Weglange in der Erdatmo- 
sphare und damit auch proportional sec z. Aus dem Diagramm zwischen log (» — v9)” 
und log sec z ergibt sich bei zweifacher ‘Zusammenfassung des Beobachtungs- 
materials (v — ¥9)?~ N*/4, Unsélds Wert nach ZS. f. Phys. 44, 793 ist (vy —»)2~ N. 
Weiter wird das Material fiir konstante Zenitdistanz nach Linienbreiteund Quanten- 
zahl der Zweige &,, R,, P,, P, geordnet. Beim P-Zweig ergibt sich ein wohl- 
ausgepragtes Maximum, das beim #-Zweig infolge Blendwirkung nicht festzustellen 
ist. Sdittele. 


R. van der Riet Woolley. Note on the interpretation of spectrophoto- 
metric observations of weak Fraunhofer lines. Astrophys. Journ. 73, 
194— 204, 1931, Nr. 3. Ks werden vier Méglichkeiten erértert fiir die Ursachen 
der Mibstimmigkeiten zwischen Beobachtungsergebnissen von Minnaert und 
Mitarbeiter und Verf. einerseits und der Adams-Russell-Kalibrierung der Rowland- 
skale andererseits. 1. Ursache in der begrenzten Auflésungskraft kommt nicht 
in Frage, wie Verf. durch Messungen der Linienbreite in verschiedenen Ordnungen 
eines Gitters gezeigt hat. 2. Die durch Dopplereffekt wird erst in Fliigeln von 
Linien der Intensitét 2 bemerkbar. Theoretische Konturen sind beigefiigt. 
3. Ursachen in méglichen Mingeln der Kalibrierung spielen, wenn friihere Berech- 
nungen des Vermischungseffektes auf Multiplettsysteme anwendbar, eine un- 
bedeutende Rolle. 4. Die der Unséldschen Methode. AnschlieBend an eine Kritik 
Eddingtons wird ein Mechanismus beschrieben, der eine Verbreiterung schwacher 
Linien relativ zu stairkeren verursacht; die Folge ist die Nichtanwendbarkeit 
auf schwache Linien. Die GréBe der Abweichung fiir die verschiedenen Rowland- 
intensitéiten werden zusammengestellt. Letztere Ursache scheint Verf. die wesent- 
lichste zu sein, doch sind weitere Beobachtungen zur Entscheidung notwendig. 
H. von Kliiber. Ergebnisse der Potsdamer Expedition zur Be 
achtung der Sonnenfinsternis von 1929, Mai 9 in Takengon (Nord- 
sumatra). 2. Mitteilung. Photographische Photometrie der Sonnen- 
korona. ZS. f. Astrophys. 2, 289—328, 1931, Nr. 4. Die anlaBlich der 
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Sonnenfinsternisexpedition zum Zweck der Bestimmung der Einsteinschen Licht - 
ablenkung aufgenommenen drei Platten werden visuell mit dem Hartmannschen 
Mikrophotometer ausgewertet. Apparatur, Anbringung von Intensitatsmarken 
auf den Platten, Photometrierung und Reduktion auf GréBenklassen werden 
eingehend beschrieben. Die Isophotendarstellungen aus den drei Platten, sowie 
die Reproduktionen der Platten sind beigefiigt. Nach Anbringung der notwendigen 
Korrektionen wird aus den drei Mittelwerten eine endgiiltige Tsophotendarstellung 
abgeleitet. Als Gesetz fiir den Intensititsabfall ergibt sich an den Polen J = C/h? 
und am Aquator J = A/h2 5 fiir ,,6’ <h <70’“. Formal kann letzteres fiir alle 
Positionswinkel als giiltig angesehen werden, wenn, wie bei Ber gstrand, die 
Schleierwirkung langer Strahlen auf die Polgegend beriicksichti gt wird. Zusammen- 
stellung der verschiedenen Abfallgesetze in Tabelle. Die Charakterisierung der 
Isophoten wird nach dem Vorgang Ludendorffs durch die Abplattung (Zahlen 
zeigen Ahnlichkeit mit denen von 1905) und nach der Methode Bergstrands 
(polare und aquatoriale Korona, ,,.Koronazahl“ wird etwa 0,6) gegeben. _Sdittele. 


R. Wildt. Zur Deutung der Spektren der groBen Planeten. ZS. f. 
Astrophys. 2, 328, 1931, Nr. 4. Berichtigung. Scheel. 


it Biermann. Bemerkungen zum Aufbau der Sterne. ZS. f. Astrophys. 2, 
243— 244, 1931, Nr. 3. Es wird bei vorgegebener Gesamtmasse und Radius unter 
der Annahme einer punktférmigen Energiequelle die Abhangigkeit von Dichte, 
Temperatur und der bis zum Radius 7 eingeschlossenen Teilmasse M,:von dem 
Sternradius fiir verschiedene Leuchtkrafte untersucht. Im Gegensatz zu Milne 
wird hierbei nicht mit einem konstanten, sondern mit einem nach dem Kramers- 
schen Gesetz von r abhangigen Absorptionskoeffizienten gerechnet. Es zeigt sich, 
da®8 nur fir groBe Leuchtkrafte Dichte und Temperatur in der Mitte gegen co 
gehen, bei positiv endlichem M (0). Der Grenzfall M7 (0) = 0 fiigt sich exakt 
der empirischen Masse-Leuchtkraft-Beziehung ein. Bei weniger konzentrierter 
Anordnung der Energiequellen werden dagegen die berechneten Leuchtkréfte 
zu hoch gegeniiber den beobachteten. Sticker. 


P. van de Kamp. On the absorption of light in space. $%.-A. Astron. 
Journ. 40, 15 8., 1930, Nr. 15 (Nr. 945). Al. Ebert. 


J. S. Plaskett. The structure and rotation of the galaxy. Proc. Amer. 
Phil. Soc. 69, 401 —417, 1930, Nr. 7. Nach einer kurzen Darlegung der heutigen 
Ansichten iiber die Struktur des MilchstraBensystems und einer knappen 
Skizzierung der Vorstellungen von Lindblad und Oort tiber die Rotation des- 
selben bestitigt der Verf. an neuem in Victoria gewonnenem Material (Radial- 
geschwindigkeiten von 875 O- bis B 5-Sternen und von 212 Spektren mit den 
interstellaren H- und K-Linien) die Existenz der radiaien Komponente eines 
Rotationseffektes, und zwar von der GréBenordnung 0,0155 km/sec/Parsec Ent- 
fernung. Fiir die Richtung nach dem Zentrum der Rotation leitet er den Wert 
326,69 ab, in guter Ubereinstimmung mit dem von Shapley gewonnenen Wert 
fiir die Richtung nach dem Zentrum des MilchstraBensystems S270 ya Die CD 
der Rotation wird auf 230000000 Jahre geschitzt. Sticker. 


A. Kipper. Uber eine Methode zur Berechnung der raumlichen Jichte 
eines Sternhaufens aus den gemessenen inneren seein GA 
ZS. f. Astrophys. 2, 214—216, 1931, Nr. 3. Es wird folgende pomionene ug ie 
Jer raumlichen Dichte (09) im Mittelpunkt eines Sternhaufens und der gemessene 
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mittleren inneren Bewegung » der Sterne abgeleitet: 


38 2 : 
jue 8.1018 At oe ewobeen te =| (=) —1] 
(hier ist u® = 0, der Radius des Sternhaufens 7 = 1 gesetzt) nur zwischen 1 und 2 


schwankt. Die betrachtlich unsicheren gemessenen Werte ¥ (+/;999, des Radius | 
pro Jahr) fiithren auf eine Mittelpunktsdichte von 104 Sonnenmassen pro Kubik- 
parsec. Lat man aber nur eine mittlere Dichte von 6.10? Sonnenmassen pro 
Kubikparsec zu, so diirften die inneren Bewegungen nur einen entsprechenden 
Bruchteil des obigen Wertes betragen. Verf. zieht daraus den Schlu8, daB man 
entweder ungeheure Dichten in den Sternhaufen annehmen mu oder aber daB 
die gemessenen Higenbewegungen nichts mit realen Bewegungen zu tun haben. 

Sticker. 
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